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PART III 
Stores Purchase 


Bid submission start date1 - 1 - 2020 . 


Agriculture Development and Farmers 

Welfare Department 

e- TENDER NOTICE 
No. PT (1) 203/2019. 

1st January 2020 . 
e - Tenders in two cover system are invited from 
competent dealers for the Procurement of PC -Based 
Double Beam UV - Vis Spectrophotometer under the 
scheme Modernization of Departmental Laboratories 
2019 - 20 to State Pesticide Testing Laboratory , 
Parottukonam , Nalanchira P. O . Thiruvananthapuram , 
Kerala , Pin -695 015 of the Agriculture Development & 
Farmers Welfare Department. The tender is to 
be submitted as e - tenders through https:// 
etenders .kerala. gov.in . 

Tender Id — 2020 _ AGR1_ 333554 _ 1 

Tender No. with PAC — PT ( 19203/19 /et4 /UV /19- 20/SN — 
* 7 Lakhs . 

Document sale start date — 1 - 1- 2020 . 


Last date & time of receipt of e - Tender 
16 - 1- 2020 , 5 p. m . 

Date and time of opening of e - Tender — 21- 1-2020 , 
11.30 a. m . 

Cost of e - Tender (online submission ) — 
1,400 + 18 % GST. 

Date up to which the rates are to remain firm for 
acceptance — 31-3-2020 . 

E . M . D . — 1 % of PAC through online payment. 

Security Deposit — 5 % of total contract amount 
inclusive of E . M . D . 

Period of Supply — Within 30 days of receipt of 
supply order. 


Office of the Deputy Director of 
Agriculture , State Pesticide 
Testing Laboratory , Parottukonam , 
Nalanchira P . O ., Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Deputy Director. 


Document sale end date — 16 - 1 - 2020 . 


Gaz No. 2 / 2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇഇ (2 )- 1017 / 2019. 

2019 ഡിസംബർ 17 . 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കോഴി ക്കോട് കൃഷി 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പമ്പ്സെറ്റുകളും 
അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസുകൾ മുഖാന്തിരം 
തൃശ്ശൂർ പൊന്നാനി കോൾ മേഖ ല യിലെ വിവിധ 
പാട ശ ഖ ര ങ്ങ ളി ലേക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ച് 
( പവർത്തന സജ്ജമാക്കി കെമാ റു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
യോഗ്യ ത യുള്ള പമ്പ്സെറ്റ് നിർമ്മാ താ ക്കൾ/ അംഗീകൃത 
വിതണക്കാർ, ഡീലർമാർ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ( 2 കവർ സംവിധാനത്തിൽ) 
ഇ - ദർഘാസ്മുഖേന ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇ -ദർഘാസ് നമ്പർ 2019 _ AGRI_ 329935 _1 

സാധനസാമഗ്രികളുടെ പേരും എണ്ണവും സബ്മെഴ്സിബിൾ 
വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിയൽ ഫ്ളോ പമ്പ്സെറ്റുകൾ ( 50 എച്ച്. പി 
29 എണ്ണം, 30 എച്ച്. പി . - 1 എണ്ണം, 20 എച്ച്. പി . - 1 എണ്ണം) 
31 എണ്ണം 

നിരതദ്രവ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകയുടെ 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില x 1,02,700. 

ഇ - ദർഘാസ് പ്രസിദ്ധീ ക രി ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 12 - 2019 , 6 മണി. 

ഇ -ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 20-1- 2020, 11 മണി. 

ഇ - ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
23 - 1- 2020, 11. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫീസും നിര ത ദ വ്യവും 
SBI -യുടെ NEFT പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെഓൺലൈനായി 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പമ്പ്സെറ്റു 
കളുടെ സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തിക വു മായ വിവ ര ങ്ങൾ 
വെവ്വേറെ കവറു ക ളിൽ നൽകേ ണ്ട താ ണ് . പിലി മി നറി 
എഗ്രിമെന്റ്, ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ രസീത്, 
KFC- 14, ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് 
രേഖകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ, ബ്രോഷറുകൾ 
എന്നിവ ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതി 
യിലോ അതിനുമുമ്പോ ആയി കിട്ടത്തക്കവിധം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി) , എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം,ഉത്തരമേഖല, പുതിയറ പോസ്റ്റ്, കോഴിക്കോട്- 673 004 
എന്ന വിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല . 

നിബന്ധനകൾ 


4. നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് ഫീസ് എന്നിവ ഓൺലൈൻ 

വഴി മാത്രമേ അടയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളു. 
5 . ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു ന്ന വർ 1 2 00 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ നിയമാ വലി 
അനുസരിച്ചുള്ള സമ്മതപത്രം കൂടി നൽകേണ്ടതാണ്. 
സമ്മ ത പ ത ത്തിന്റെ മാതൃക ദർ ഘാ സ് 
പരസ്യത്തോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ 
നിശ്ചിത സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ ഓൺലെനായി 
www . etenders.kerala. gov.in 29 m bomioon 9108 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
7. ടെണ്ടർ ലഭിച്ച വ്യക്തി സപ്ത ഓർഡറിൽ 
പറ ഞ്ഞി രിക്കുന്ന ദിവ സ ത്തിലോ അതിനു മുമ്പോ 
പമ്പ്സെറ്റും, അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും സപ്ലെ ചെയ്ത് 
സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി കൈമാറേണ്ടതാണ്. 
-ഓൺലൈൻവഴി ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കു ന്ന തിൽ 
എന്തെ ങ്കിലും കാല താമ സമോ മറ്റ് പ്രശ്ന ങ്ങളോ 
ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്ന സ്ഥാപനം 
ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 
9. ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് പുറമേ കേരള സർക്കാരിന്റെ 

സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവലിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിന് ബാധകമാണ്. 


8 . 


| No. EE(2 )1017/2019 . 

- 17th December 2019. 
Notice inviting e -tender for the supply of Energy 
Efficient Pumpsets for Thrissur and Ponnani Kole lands, 
for and on behalf of Government of Kerala in two cover 
system from manufactures/distributors/dealers/firms of the 
following specification . 


- Tender ID - 2019 _ AGRI _ 329935 _1 

In accordance with respective specification as shown 
in the tender documents, the tender is to be submitted as 
e - tenders through etenders .kerala .gov.in . Since this is an 
online process only those bidders who have enrolled in 
the above portal with their on Digital Certificate (DSC ) 
can participate in the tender . E - tender document and other 
details will be obtained from the above portal. 

EMD (online payment) — One percent of quoted 
amount. 

Tender Fee (Online Payment) — 1,02,700 . 


Document sale start date and time— 17 - 12 - 2019 , 6 p . m . 


Document sale end date and time — 20 - 1 -2020 , 11 a . m . 


1. ദർഘാസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ കേരള 
- സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ടെണ്ടർ വെബ്സൈറ്റായ 

www. etenders.kerala .gov.in - ൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
- ടെണ്ടർ ഫോറവും മറ്റ് രേഖകളും സാധുവായ ഡിജിറ്റൽ 
സിഗ്നേച്ചറിൽ ഒപ്പുവച്ച് സർക്കാരിന്റെഔദ്യോഗിക 
ടെണ്ടർ വെബ്സൈറ്റായ www.etenders .kerala .gov.in - ൽ 
കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
3. ഔദ്യോഗിക വെബ് പോർട്ടലിൽ ഈ ദർഘാസിനെപ്പറ്റി 

പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതൃകയിലുള്ള BOQ ഫോം മാത്രമേ 
ദർഘാസ് നട പടികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കു വാൻ 
പാടുള്ളു. അല്ലാത്തപക്ഷം ദർഘാസ് നിരസിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. 


Bid Submission start date and time — 17 - 12 - 2019 , 
- 6 p . m . 

Last date and time of receipt of e-tender 
20 -1 - 2020 , 11 a . m . 


Date and time of opening of technical bid 
23 -1 - 2020 , 11.30 a. m . 


Date upto which the rates are to remain firm for 
acceptance — 90 days. 
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Performance Security — 5 % of the quoted amount. 

Period of Supply — 90 days from the date of supply 
order. 

Tenders will be open online in the presence of such 
bidders or their authorized representatives who have 
logged in at the prescribed time of opening . If the date 
fixed for opening happens to be a holiday or due to net 
failure the tenders will be opened in the next working 
day at the same time. 


Tender received incomplete in respect will be 
summarily rejected and the decision of the 
undersigned on such matters will be final . 
The supply should be completed within 90 days 
on receipt of the supply order. 
Selected firm /manufacturer should complete the 
constructions if any required at their own risk and 
cost for the erection . 


A minimum waranty period of two years is to be 
assured for the items supplied . 


Scanned copy of the Agreement in the prescribed 
format in Kerala Stamp Paper worth * 200 should be 
submitted online and original to the undersigned before 
the opening of e -tender. The rate should be quoted in 
Indian Currency only . 

The rules and regulation prescribed for e- tenders by the 
Govt. of Kerala shall be applicable to this e- tender also . 


All annexure should be duly filled and uploaded 
with the tender. 


SY 


Description of Machinery 


No. 


Quantity 
Required 


SPECIAL CONDITIONS 


(1) 


(2 ) 


1 


The basic rate quoted should be inclusive of 
all charges for supply, installation , trial run , 
commissioning, transportation , handling, all 
taxes etc . but excluding GST. GST has to be quoted 
separately in GST Column . The firm has to supply 
the items at the location specified as per direction 
from the undersigned . 
The bidder should specify the make and model of 
pump set. 
The bidder should submit authorised dealership / 
Distributionship certificate from manufacturer. 
The supplier should confirm the repair and service 
facilities, availability of spare parts etc. of the 
items supplied by them for a period of 5 years. 
The Executive Engineer (Agri.), Kozhikode reserves 
the right to award only full quantity of supply to 
any other supplier or distribute the supply to 
different suppliers as per decision of the technical 
committee constituted for the purpose . 


Supply of 50 HP Submersible Vertical Axial 29 Nos. 
flow Pumpset with column pipe: 
Supply Installation testing and Commissioning 
of 50 HP Submersible Vertical Axial flow 
Pumpset with column pipe : The pump shall 
have minimum of discharge 600 to 700 LPS 
or more at 3.5 to 3 .0 meters head , 750 (Syn ) 
RPM with Minimum motor efficiency of 81 % 
and pump efficiency of 70 % . The Motor shall 
be Vertical, TEWC submerged motor of speed 
750 (Syn ) suitable for operation of 
3 Phase + /- 10 % , 50 Hz + /- 5 % with class “ F ” 
insulation . The MoC of the pump should be 
of Bowl/Casing - CI FG260 with 2 % NICI or 
Ductile Iron , Impeller- SS316 , Shaft - SS316 , 
casing Column pipe- SS 304 with 6 mm thick 
Dia 700 mm (with anti corrosive good quality 
epoxy coating and coating with suitable 
liquid hardner inside and outside). (Length 
of casing pipe up to bottom of delivery pipe 
should be 2 .5 to 3m or as per site requirement) 
and Non submerged Horizontal Delivery 
pipes 600mm shall be MS with 6 mm / 
HDPE PN 6 pipe of length 3 meter or as 
per site requirement) (MS pipe 6mm thick 
complete , with anti corrosive good quality 
epoxy coating and coating with suitable liquid 
hardner inside and outside ) with protective 
steal. The portion of delivery pipe above 
sluice shutter portion should be connected 
wih dismantable flange with washer for a 
length of 1 m and delivery pipe at the sluice side 
should be supported with 100 x 60mm x 6mm 
I section . A metal strainer of mesh size 
5cm x 5cm to be fitted at bottom of casing 
pipe with 6 / 8mm rods with anti corrosive 


A scanned copy of preliminary agreement signed 
in Kerala Stamp Paper worth * 200 should be 
uploaded along with tender documents . 
The successful tender will have to execute an 
agreement in Stamp Paper worth 200 in prescribed 
form and manner and also to furnish the required 
security amount @ 5 % of total quoted amount 
within 14 days of the receipt of supply order . 
The payment shall be released only after satisfying 
the quantity, quality , specifications of the 
items supplied and success of the trail run , 
commisioning of the item supplied and inspection 
of the technical committee constituted for 
the same. 
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( 1 ) 


( 3) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


1 No. 


coating. The metal frame at bottom of pumpset 
should be made with good quality iron 
section and should be coated with anti corrosive 
good quality epoxy coating and coating 
with suitable liquid hardner. The Auto 
transformer Starter shall be made of MS 
cubical floor mounted with incomer MCCB 
of 125 Amps including suitable metering , 
LED Indications , protection , selector switch , 
single phase/dry running preventer, capacitor 
of 12 .5 KVAR capacitor, with necessary 
wiring and earthing etc . as per KSEB and 
Electrical Inspectorate norms. The Pump set 
should supplied with suitable Copper power 
cable of 20 mts or as per site requirement. 
Installation including civil work and road 
and water Conveyance of machinery to Site . 
6 Guage weld mesh 5cm x 5cm mesh size 
frame should be placed outer side of pumpset 
for a distance of about 2m to block incoming 
debris coming to the pumpset through 
inflow water. 
Supply of 30 HP Submersible Vertical 
Axial Flow pump set with column pipe: 
Supply Installation testing and commissioning 
of 30 HP Submersible Vertical Axial Flow 
pump set with column pipe . The pump 
shall have minimum of discharge of 450 to 
650LPS or more at 3 .0 to 2 .0 meters head , 
750 (Syn ) RPM with Minimum motor 
effciency of 81 % and pump efficiency 
of 70 % . The Motor shall be Vertical, 
TEWC submerged motor of speed 750 (Syn ) 
suitable for operation of 3 Phase + /- 10 % , 
50 Hz+ /- 5 % with class F insulation . The MoC 
of the pump should be of Bowl/Casing -CI FG260 
with 2 % NICI or Ductile Iron , Impeller 
SS316 , Shaft- SS316 , casing Column pipe -SS 
304 with 6 mm thick Dia 600 mm (with 
anti corresive good quality epoxy coating 
and coating with suitable liquid hardner 
inside and outside ), (Length of casing pipe 
up to bottom of delivery pipe should be 2 .0 
to 2 .5m or as per site requirement) and Non 
submerged Horizontal Delivery pipes 500 mm 
shall be MS with 6 mm /HDPE PN 6 pipe of 
length 3 meter or as per site requirement 
(MS pipe 6mm thick complete with anti 
corrosive good quality epoxy coating and 
coating with suitable liquid hardner inside 
and outside) with protective steel. The portion 
of delivery pipe above sluice shutter portion 
should be connected with dismantable flange 
with washer for a length of 1 m and delivery 
pipe at the sluice side should be supported 
with 100 x 60mm x 6mm I section . A metal 


strainer ofmesh size 5cm x 5cm to be fitted 
at bottom of casing pipe with 6 / 8mm steel 
rods with anti corrosive coating. The metal 
frame at bottom of pumpset should be made 
with good quality iron section and should 
be coated with anti corrosive good quality 
epoxy coating and coating with suitable 
liquid hardner. The Auto transformer Starter 
shall be made of MS cubical floor mounted 
with incomer MCCB of 75 Amps including 
suitable metering, LED Indications , protection , 
selector switch , single phase /dry running 
preventer, capacitor of 7 .5 KVAR capacitor, 
with necessary wiring and earthing etc . as 
per KSEB and Electrical Inspectorate norms. 
The Pump set should be supplied with 
suitable Copper power cable of 20 mts or as 
per site requirement. Installation including 
civil work and road and water Conveyance 
of machinery to Site . 6 Guage GI weld mesh 
5cm x 5cm mesh size frame should be placed 
outer side of pumpset for a distance of about 
2m to block incoming debris coming to the 
pumpset through inflow water. 
Supply of 20 HP Submersible Vertical Axial 1 No. 
Flow pump set with column pipe : 
Supply Installation testing and commissioning 
of 20 HP Submersible Vertical Axial Flow pump 
set with column pipe . The pump shall have 
minimum of discharge 200 to 300 LPS or more 
at 3 .75 to 3 . 0 meters head , 750 / 960 (Syn ) 
RPM , with Minimum motor efficiency of 81 % 
and pump efficiency 70 % . The Motor shall 
be Vertical, TEWC submerged motor of speed 
750 / 960 (Syn ) suitable for operation of 
3 Phase + /- 10 % , 50 Hz+ /-5 % with clas " F " 
insulation . The MoC of the pump should be 
of Bowl/Casing - CI FG260 With 2 % NICI or 
Ductile Iron , Impeller- SS316 , Shaft - SS316 , 
casing Column pipe - SS 304 with 6 mm 
thick Dia 400 /500 mm (with anti corrosive 
good quality epoxy coating and coating 
with suitable liquid hardner inside and 
outside ), length of casing pipe up to bottom 
of delivery pipe should be 2 .0 to 2. 5m or as 
per site requirement and Non submerged 
Horizontal Delivery pipes 300 /400mm shall 
be MS with 6 rnm /HDPE PN 6 pipe of length 
3 meter or as per site requirement (MS pipe 
6mm thick complete with anti corrosive good 
quality epoxy coating and coating with 
suitable liquid hardner inside and outside ) 
with protective steel. The portion of delivery 
pipe above sluice shutter portion should be 
connected with dismantable flange with 
washer for a length of 1m and delivery pipe 
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- ( 2 ) 


( 2 ) 


at the sluice side should be supported with 
100x60 mmx6mm I section . A metal strainer 
of mesh size 5cm x 5cm to be fitted at bottom 
of casing pipe with 6 /8mm steel rods with 
anti corrosive coating . The metal frame at 
bottom of pumpset should be made with 
good quality iron section and should be 
coated with anti corrosive good quality epoxy 
coating and coating with suitable liquid 
hardner. The Auto transformer Starter shall 
be made of MS cubical floor mounted with 
incomer MCCB of 63 Amps including suitable 
metering, LED Indications, protection , selector 
switch , single phase / dry running preventer, 


capacitor of 7.5 KVAR , with necessary wiring 
and earthing etc . as per KSEB and Electrical 
Inspectorate norms . The Pump set should 
supplied with suitable Copper power cable 
of 20 mts or as per site requirement. Installation 
including civil work and road and water 
Conveyance of machinery to Site . 6 Guage GI 
weld mesh 5cm x 5cm mesh size frame should 
be placed outer side of pumpset for a distance 
of about 2m to block incoming debris coming 
to the pumpset through inflow water. 


Office of the Executive Engineer, 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Executive Engineer (Agri.). 


Animal Husbandry Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[നമ്പർ XIV / 2019- 20) 


(1) 


No . AHD -TVM/IHVB /PALD / 12522019 - B . 


2019 ഡിസംബർ 19. 


ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 
എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് 79 ഇനം സൺടികൾക്കുള്ളമുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിന്റെ പുറത്ത് “ദർഘാസ് നമ്പർ XIV /2019- 20 സൺട്രി ഐറ്റങ്ങളുടെ വിതരണം 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതും 21- 1- 2020 - ന് പകൽ 12 മണിക്കോ അതിനു മുൻപോ ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ 
ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, പിൻ- 695 562 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു . നിശ്ചിത തീയതിയും സമയത്തിനുശേഷവും ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ( 21-1- 2020) പകൽ 2.30 - ന് ദർഘാസ് നൽകിയിട്ടുള്ളവരുടെയോ, അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 20 -1- 2020 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് 
വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, പിൻ - 695 562 എന്ന വിലാസത്തിൽ നിന്നും 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഉദ്ദേശവില ? 3,51,831. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - ൽ 800 + ജി .എസ്. റ്റി. @ 18 %. 
തപാൽ വഴി 7 900 + ജി .എസ്. റ്റി. @ 18 %. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 400 + ജി.എസ്. റ്റി. @ 18 %. 
ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ വി . പി . പി . ആയി അയ യ്ക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡറുകൾ തുടങ്ങിയവ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അടച്ചുകഴിഞ്ഞ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും 
മടക്കി കൊടുക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . കൂടുതൽ വിവര ങ്ങൾ ആഫീസ് 
സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ടന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസുകൾ പൂർണ്ണമായോ 
ഭാഗികമായോ നിരസിക്കുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത്ആന്റ് 
വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ് ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഫോൺ 0472 - 2840262. 


Gaz No. 2 /2020 /DTP ( Stores Purchase ). 
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[No. XIV /2019-20 ] 


No. AHD - TVM /IHVB /PALD / 1252 /2019 - B . 


19th December 2019 . 


Sealed competitive tenders are invited for the purchase of below mentioned 79 Sundry Items for the use of 
Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals , Palode , Pacha P . O ., Thiruvananthapuram . 


The tender should be superscribed “ Tender No. XIV /2019 -20 Supply of Sundry Items” and should be addressed to 
the Director, Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals , Palode, Pacha P. O ., Thiruvananthapuram , Kerala, 
Pin -695 562 . Last date for receipt of tender is 21-1 -2020 at 12 Noon . Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 2 . 30 p . m . on 21 - 1- 2020 in the presence of the tenderers or their authorised representatives may be present at 
that time of opening of tender. 


Intending tenderers may apply to the Director, Institute of Animal Health & Veterinary Biologicals, Palode, 
Pacha P. O ., Thiruvananthapuram , Pin -695 562, for obtaining the prescribed tender form on which the tender should be 
submitted . Application for the tender form should be accompanied by a cash remittance of 800 and GST @ 18 % which 
is the price fixed for a set of tender form and which is not refundable . The tender forms are not transferable. Sale of the 
tender forms will be closed at 3 p. m . on 20 -1 - 2020 . Those who wish to get the tender form by post may sent 

900 and GST @ 18 % by M . O . which includes cost, taxes, postal charges etc . Cheques , Postal Stamps, Demand Drafts 
etc. will not be accepted towards the cost of tender forms. The form will not be sent by V. P.P. Duplicate forms if 
required will be issued at $ 400 and GST @ 18 % extra per copy. 


Further details if any can be had from this office on all working days during office hours. 


LIST OF ITEMS 


sl. 


Name of Item 


Specification 


Actual 
Requirement 


No . 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


Aluminium Foil 


Apron 
Apron 
Bandage Cloth 
Basin , Plastic 
Bowl 


Bowl Stainless steel 


Bread Box 


Broom 


30 cmx 9 metre rolls, thickness - 11 microns 
Nylon/Rexin 
Disposable Caeron Make or equivalent 
100 cm x 10 m (Cotton ) 
Medium Size (10 Litres ) 
White colour, porcelein 8 inch diameter, weight 510 g 
5 .6 inch diameter, weighing minimum 110 gm 
Plastic - Medium size, Dimensions 22 cm x 11 cm x 9 cms 
Coconut Fibre 
Grass Fibre - should not shred fibres on use . 
Plastic ; for Bathroom Cleaning 
2 inch width 
3 inch width 
Soft, Nylon bristles, 38 -40 cm long with metal handle 
Soft, Nylon bristles , 8" length 
Floor cleaning , Nylon bristles, Long Metal Handle 
For removing spider web , Nylon bristles, Long Handle 
Small Size Plastic Bristles 


Broom 


Broom 


Brown Packing tape 
Brown Packing tape 
Brush 


Brush 


Brush 
Brush 
Brush (Kitchen Sink Cleaning 


18 
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Brush ( Toilet ) 
Bucket 


Bucket 


Bucket 


Butter paper 
Cardboard box - Five ply 
thickness - 5mm 


25 


Cardboard box - Five ply 
thickness - 5mm 


Plastic bristles and handle 
Plastic , 20 litres with lid 
Plastic ; 10 liter capacity, with lid 
Aluminium , 10 liters 
As sheets 
Provide three ply sheet for top & bottom ; 
Size of Box - 42 x 42 x 16 cms with printed matter 
which shall be provided . Gsm of the paper used = 150 
Top 24 BF (Burst factor) and other 4 layer 16 BF 
Provide three ply sheet for top & bottom ; 
Size of Box - 42 x 42 x 20 cms with printed matter 
which shall be provided . Gsm of the paper used = 150 Top 
24 BF ( Burst factor) and other 4 layers 16 BF 
0 .5 inch roll , Self-Adhesive 
1 inch roll, Self- Adhesive 
Absorbent, 400 gm , Ramaraju Make 
Non - Absorbent, 400 gm , Ramaraju Make 
White , 400 metre roll (No. 2 ) Twine type 
Blue Rectangular, HDPE material, Capacity - 17 Ltrs . 
OD - 565 x 290 x 176mm ID - 521 x 223 x 173 mm 
Plastic , Medium Size 
Disposable, Latex , powder free, Size -Large, 100 pair pack 
Disposable, Latex , powder free, Size-Medium , 100 pair pack 


26 


Cellotape 


Cellotape 


Cotton 


Cotton 


Cotton Thread 
Dairy Crates ( for Vaccine 
Storage) 
Dust Pan 


Examination gloves 
Examination gloves 


Filler Flats 


Card board 


Coarse type, Round , in Packets 
Thread Type, Long Metal Handle 


Filter Paper 
Floor Mop 
Floor mop with 
spin rotating bucket and pole 


Dimensions - 46 cm Length x 21 cms Height x 27 CM3 
Width ; Plastic bucket of capacity 5 liter, Mop head 
material made of absorbent microfiber; Mop pole 
dimension 95 to 120 cms, Mop head diameter 17 cms 


Gel Pack 


Gloves 


For cold chain transportation - Minimum Size : 20 x 15 crns 
House hold gloves - Handiplus Large size 
House hold gloves - Handiplus Medium size 


Gloves 


Head Cap 


Cloth 


Disposable , non woven with elastic band , 100 nos. pack 


Head Cap 
Indicator Tape for Hot air oven 
(for High Temperature ) 
Indicator Tape for Steam 
Sterilization 


Size 0 .75 inch x 250 feet Tarsons code 670080 


Marker Pen 
Marker Pen 


Size 1 inch x 500 feet Tarsons code 670050 
Blue , Medium Tip for permanent marking 
Red, Medium point, for permanent marking 


47 
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Marker Pen 


Marker Pen 


Marker Pen 


Marker Pen 


Black , Medium point, for permanent marking 
Blue, Bold Tip for permanent marking 
Red, Bold Tip, for permanent marking 
Black , Bold Tip, for permanent marking 
Cartons of 10 boxes (50 matches per box ) 
With handle; Capacity 1.5 liter 
100 meter roll 


Matchbox 


Mug (plastic ) 
Muslin Cloth 


Nose piece 
(Surgeon s face mask ) 


3 Ply ( three layered ) Mask , Non toxic , 
Surgical, Disposable, with tie /string , 100 nos . pack 


Paper 


Brown paper, with lamination, in sheets 


Paper 


Plain Newsprint Roll of 5 KG weight - quote the rate for 
a roll of 5kg (For Autoclave Packaging) 


PH indicator paper 


Range 6 - 14 , in packets 


PH indicator paper 


Merck Make Range 6 -9, in packets 


Polythene plain transparent bags 16 " (L ) x 24 " (B ) Weight of one cover - 20.5 gm ; in Kilograms 


Polythene plain transparent bags 12 " (L ) X 10 " (B ) Weight of one cover- 13 .5 g; in Kilograms 
Rubber Band 

Medium size (2") (Kilograms) 
Scrapor 

Floor wiping rubber bar with long, sturdy metal handle , 
120 cm long, with rubber blade of width 3.5 cms and 
length 40 cms 


Scrubber Metallic 


For cleaning Bowl 
Disposable , Ankle height; Caeron Make or equivalent 


Shoe Cover 


Plastic with lid 


size 7 


size 8 


Soap Dish 
Surgical gloves 
Surgical gloves 
Surgical gloves 
Thermocol Box 
Tissue paper 
Towel (Large) 


size 6 
Dimensions 24 x 22 x 12 cms, Thickness 2 cms 
Kichen tissue rolls - In rolls of 23 cms width 
155 x 75 cms 


Towel (Medium ) 


70 x 45 cm ( Item should be exactly as per the sample provided ) 


Towel (Small ) 


193 


Waste Basket 
Waste Basket 
White board marker 


55 x 40 cm ( Item should be exactly as per the sample provided ) 
Open type , Plastic , Net type Height 30 cms 
With lid , pedal operated 
Black colour 


White board marker 


Red colour 


79 


White board marker 


Blue colour 
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Special Conditions 


1. All offers should be fresh and ready stock with original specification make model etc . 


2. 


The supply should be completed within three weeks from the date of placing supply order . 


3. The rates quoted should be for Destination , freight prepaid in full inclusive of all taxes and duties 

prevailing it the ruling rate . 


4. The rates should be quoted in Indian Rupees and payment will also be in Indian Rupees. 


5 . 


The firm will have to execute an agreement in KSP worth of 


200 and furnish S . D as 5 % of the total cost . 


6 . The tender should be accompanied by EMD of 1 % of the total amount quoted and preliminary 

agreement in KSP worth of 7 200 


7 . The Director, Institute of Animal Health & Veterinary Biologicals, Palode , reserves the right to delete 

any Special conditions concerned with this , without assigning any reason . 


- Conce 


eason . 


[ നമ്പർ XV / 2019 - 20 ) 


No . AHD - TVM/IHVB/PALD / 1283 /2019 - B . 


2019 ഡിസംബർ 19. 


ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരു 
ഇലക്ട്രോണിക് പിപ്പറ്റിങ്ങ് എയ്ഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . പെസിഫിക്കേഷൻ 
ഇതിനോടൊപ്പമുള്ള പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നു. 


ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കവറിന്റെ പുറത്ത് “ദർഘാസ് നമ്പർ XV /2019-20 ഇലക്ട്രോണിക് പിപ്പറ്റിങ്ങ് എയ്ഡ് 
വിതരണം” എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതും 21 -1- 2020- ന് പകൽ 12 മണിക്കോ അതിനു മുൻപോ ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് 
അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, പിൻ- 695 562 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു . നിശ്ചിത തീയതിയും സമയത്തിനുശേഷവും ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണി 
ക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ( 21 -1- 2020 ) പകൽ 2. 30 - ന് ദർഘാസ് നൽകിയിട്ടുള്ളവരുടെയോ, അവരുടെ പ്രതിനിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 20- 1- 2020 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ 
ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, പിൻ - 695 562 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നിന്നും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


പ്രതീക്ഷിത വില ? 2,20,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 500 + ജി .എസ്. റ്റി . @ 18 %. 
തപാൽ വഴി _ R 600 + ജി.എസ്. റ്റി . @ 18 %. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 300 + ജി.എസ്. റ്റി . @ 18 %. 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ വി . പി. പി. ആയി അയയ്ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡറുകൾ തുടങ്ങിയവ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അടച്ചുകഴിഞ്ഞ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും 
മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആഫീസ് 
സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ടന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസുകൾ പൂർണ്ണമായോ 
ഭാഗികമായോ നിരസിക്കുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്അനിമൽ ഹെൽത്ത്ആന്റ് 
വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ് ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഫോൺ 0472 -2840262. 


Gaz No. 2 /2020/DTP (Stores Purchase ). 
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[No. XV /2019- 20 ] 


No. AHD - TVM /IHVB / PALD / 1283 /2019 - B . 

19th December 2019 . 
Sealed competitive tenders are invited for the purchase of One Electronic Pipetting Aid for the use of Institute of 
Animal Health and Veterinary Biologicals, Palode, Pacha P. O ., Thiruvananthapuram . 

The tender should be superscribed “ Tender No. XV / 2019 - 20 One Electronic Pipetting Aid ” and should be 
addressed to the Director, Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals , Palode, Pacha P . O ., 
Thiruvananthapuram , Kerala , Pin -695 562. Last date for receipt of tender is 21- 1- 2020 at 12 Noon . Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at 2 . 30 p . m . on 21- 1 - 2020 in the presence of the tenderers or their authorised 
representatives may be present at the time of opening of tender. Estimate rate is 2, 20 ,000 . 

Intending tenderers may apply to the Director, Institute of Animal Health & Veterinary Biologicals, Palode , 
Pacha P. O ., Thiruvananthapuram , Pin -695 562, for obtaining the prescribed tender form on which the tender should be 
submitted . Application for the tender form should be accompanied by a cash remittance of 500 and GST @ 18 % which 
is the price fixed for a set of tender form and which is not refundable . The tender forms are not transferable . Sale of the 
tender forms will be closed at 3 p . m . on 20 - 1 - 2020. Those who wish to get the tender form by post may sent 

600 and GST @ 18 % by M . O . which includes cost, taxes , postal charges etc . Cheques , Postal Stamps , Demand Drafts 
etc . will not be accepted towards the cost of tender forms. The form will not be sent by V . P .P . Duplicate forms if 
required will be issued at 300 and GST @ 18 % extra per copy. 


Further details if any can be had from this office on all working days during office hours . 


Name of the Equipment Electronic Pipetting Aid consisting of the base unit including the power supply , 
wall-holder , removable shelf rack and 2 membrane filters 0 . 45um ( non sterile ) and additional membrane filters 
to be supplied on a plug and play basis . 


Specification — The unit should include power supply , wall holder ; removable shelf rack and 2 membrane 

filters 0 .45um (non sterile) 
Suitable for pipettes of 0 . 1 ml to 100 ml - Tight fit, even with wet pipettes. 
Quick release aspirating cone and Autoclavable pipette adapter for sterile applications 
Pressure equalization system to prevent aspirated vapors from entering the device and causing 
corrosion . 


Weighing below 170 gm , Well balanced with Hand rest that supports long-term use . 
Ergonomically shaped aspiration and release button and the form matches shape of the hand . 
Speed adjustment without pre - dial function - Should allow comfortable and intuitive speed 
adjustment simply with the tips of your fingers . 
Increased sensitivity when adjusting the meniscus. 
High maximum aspiration speed when working with larger volumes . 
Optimized gravity drain option allows for easy dispensing of liquid without splashing . 
• Battery : Lithium - ion battery of 3.7 V ; Long runtime charge (cordless operation for up to 2000 operating 

Stock ); Operation must be possible during recharging. 

There should be large backlit LEDs to provide optical feedback of battery status. 
Other stipulations — The equipment should be supplied on a plug and play basis 

Additional Accessories required with the unit mentioned above 

• Membrane filter, sterile, 0 .45 um , pack of 5 and additional autoclavable pipette adapter . 
• Aspirator cone. 

• Adapters- 2 numbers . 
The tenderer has to accept all the General and Special Conditions for purchase of Equipment in 

IAH & VB , Palode. 
Requirement - Four Units with five additional accessories . 
Make and Model - Make : Eppendorf; Model : Easy pet 3 or Equivalent. 
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Special Conditions 


1. All offers should be fresh and ready stock with original specification make model etc. 
2. The supply should be completed within three weeks from the date of placing supply order. 
3. The rates quoted should be f.o .r. Destination , freight prepaid in full inclusive of all taxes and duties. 
4 . The rates should be quoted in Indian Rupees and payment will also be in Indian Rupees . 


5. The firm have to execute an agreement in KSP worth of 3 200 and furnish S .D . as 5 % of the total cost. 
6 . The tender should be accompanied by EMD of 1 % of the total amount quoted and preliminary 

agreement in KSP worth of 3 200 . 


7. The Director, Institute of Animal Health & Veterinary Biologicals, Palode, has reserved the right to delete 

any Special Conditions concerned with this, without assigning any reason . 


Institute of Animal Health & 
Veterinary Biologicals , Palode, 
Pacha P . O ., Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Director 


| [ No. 15/2019-20] 
No. S . 2240/ 2019 /RCEL. 

| 16th December 2019. 


Chemical Examiners Laboratory 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

| [ No. 15 /2019 - 20] 
നമ്പർ എസ്. 2240 /2017 /ആർ. സി. ഇ .എൽ. 2019 ഡിസംബർ 16. 

എറണാകുളം റീജിയണൽ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് 
ലബോറട്ടറിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള 
രാസവസ്തുക്കൾ, ഗ്ലാസ് ഉപകരണങ്ങൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ 
സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തി നുള്ള ദർഘാസു കൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു 
മു ക ളി ലായി “രാസ വ സ് തു ക്കൾ, ഗ്ലാസ് വെയേഴ് സ് , 
മിസലേനിയസ് വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 
ദർഘാസ് എന്നു രേഖപ്പെടുത്തി ജോയിന്റ് കെമിക്കൽ 
എക്സാമിനർ, റീജിയണൽ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സസ് 
ലബോറട്ടറി, കാക്കനാട്, എറണാകുളം, പിൻ - 682 030 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 20 - 1- 2020 വൈകിട്ട് 4 മണിക്കു മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. സമയപരിധി കഴിഞ്ഞു 
ലഭിക്കുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ ഒരു കാര ണ വ ശാ ലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 21 - 1- 2020 - ന് രാവിലെ 
11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക ? 3,00 ,000. 
- നിരതദ്രവ്യം ആകെ തുകയുടെ 1 % അഥവാ ? 3,000 
ഏതാണോ കുറവ്. 

? 200- ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 
31- 3- 2020 വരെ വില സ്ഥിരമായിരിക്കണം. 
ഗുണമേന്മയുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിതരണം ചെയ്യേണ്ട വസ്തുക്കളുടെ 
വിശദവിവരങ്ങളും ? 1, 062 (Inc. GST ) - ന് ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 20 - 1 - 2020 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 2 മണിവരെ ലഭിക്കുന്ന 
താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യു വാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 
1,102 മുൻകൂട്ടി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 

ചെക്ക്, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 400 ( നാനൂറ് രൂപ മാത്രം) - ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഫോൺ: 0484 2422569 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Reagent Chemicals, Glasswares and other 
Miscellaneous items for the use of Regional Chemical 
Examiners Laboratory, Kakkanad , Ernakulam . 

The tenders should be superscribed “ Tender for the 
Supply of Reagent Chemicals, Glasswares and other 
Miscellaneous items” and should be addressed to the 
Joint Chemical Examiner, Regional Chemical Examiners 
Laboratory , Kakkanad , Ernakulam , Kochi- 30 . Late tenders 
will not be accepted . The tenders will be opened at 
11 a. m . on 21- 1- 2020, in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time. Last date of receipt of tender is fixed as 4 p . m . 
on 20-1 -2020 . 

PAC 7 3,00, 000 . 

EMD — 1 % of total cost of tendered items or 
? 3 ,000 whichever is less. 


Agreement on 200 stamp paper due fulfillment of 
contract. 

Date up to which rates are to be firm — 31 -3 -2020 

Intending tenderers may, on application to the Joint 
Chemical Examiner obtain the requisite tender form and 
list of articles required on which tender should be 
submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of 7 1 , 062 
(including GST) which is the price fixed for a form /set of 
forms and which is not refundable under any 
circumstances . The tender forms are not transferable . 


479 


14th JAN. 2020] 


STORES PURCHASE 


GA 


Sale of the tender form will be closed at 2 p . m . on 
18 - 1 - 2020 . Those who desires to obtain tender form 
through post can remit an amount of * 40 postage 
charge in advance . 

Cheques, postage stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms will be sent 
per VPP. Duplicate tender forms if required will be issued 
at Y 400 . 


Regional Chemical Examiners 
Laboratory , Kakkanad , 
Ernakulam. 


( Sd.) 
Joint Chemical Examiner. 


Collegiate Education Department 

ടെണ്ടർ എക്സ്റ്റൻഷൻ നോട്ടീസ് 


നമ്പർ എ3- 413 / 2019 മാച്ചിംഗ് ഗ്രാന്റ് പ്ലാൻ 2019 - 20. 

2019 ഡിസംബർ 26. 
2019 - 20 സാമ്പത്തിക വർഷം കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജിൽ 2202 - 03 - 103 - 85 പദ്ധതിയിൽ ? 4, 50, 000 - ന്റെ 
ജനറേറ്റർ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 17 - 1- 2020 
പകൽ 3 മണിവരെ ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകളുടെ കവറിനുപുറത്ത് 2019- 20 സാമ്പത്തിക 
വർഷം കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ 2202 - 03 - 103- 85 
പദ്ധതിയിൽ ജന റേറ്റർ വാങ്ങുന്ന തി നുള്ള ദർഘാസുകൾ 
എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കോട്ടയം, 
നാട്ടകം പി. ഒ ., പിൻ - 686 013, കോട്ടയം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 

ദർ ഘാസുകൾ 2 0 2 0 ജനു വരി മാസം 17 -ാം 
തീയതി പകൽ 2 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ 2020 ജനുവരി മാസം 17 -ാം തീയതി പകൽ 
3 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളോ 
ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
2020 ജനുവരി മാസം 17 -ാം തീയതി അവധി ദിവസമായി 
വന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം പകൽ 12 മണി വരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 3 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളോ ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം 2020 ജനുവരി മാസം 17 -ാം തീയതി 
പകൽ 12 മണി വരെ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ടവർ 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 3 1, 512 ( നികു തി 
ഉൾപ്പെടെ) - ന്റെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റും തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച 
മേൽ വിലാസം എഴുതിയ കവറും സഹിതം അപേക്ഷ 
നൽ കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഒരു 
കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിൽപ്പന 2020 ജനുവരി മാസം 17 -ാം തീയതി പകൽ 12 
മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റൽ ഓർഡറുകൾ, സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഫോറം 
വി . പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) : 756 ആയിരിക്കും. 

ദർഘാസിൽ കാണിക്കുന്ന നിരക്കുകൾക്ക് 2020 മാർച്ച് 31 
വരെ പാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനോടൊപ്പം ? 200 വില യുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ 
ഉടമ്പടിയും നിരതദ്രവ്യമായി ? 4,500 - ന്റെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റും 
നൽകേണ്ടതാണ്. 


No. A3- 413 / 2019 / Matching Grant/ Plan 2019 -20. 

26th December 2019 . 
Tender for the purchase of Generator under Plan 
2019 - 20 in the head of account 2202- 03 - 103 - 85 ( Plan) in 
Government College, Kottayam is extended to 17 -1-2020 . 

Sealed tenders are invited for the purchase of 
Generator for an amount not exceeding ? 4, 50 ,000 under 
the scheme “Matching Grant Plan 2019- 20 ” . 

The envelope containing the tender should be 
superscribed “ Tender for the purchase of generator under 
the scheme Matching Grant Plan 2019 - 20 ” and addressed 
to the Principal, Government College, Kottayam , Nattakom 
P. O ., Kottayam -686 013. Last date for the receipt of tender 
is 17th January 2020 at 2 p . m . Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at 3 p . m . on 
17th January 2020 in the presence of such tenderers or 
their authorised representatives who may be present at 
that time. 

Intending tenderers may on application to 
- the Principal, Government College, Nattakom P . 0 ., 
Kottayam obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for tender form 
should be accompanied by a cash remittance of 3 1 , 512 
(including GST) which is the price fixed for a form and 
which is not refundable under any circumstances. Demand 
Draft for 3 756 on the local branch of SBI drawn in favour 
of the Principal, Government College , Kottayam and self 
addressed stamped cover should be enclosed with the 
application for tender forms to be sent by post. 
The tender forms are not transferable . Sale of tender forms 
will be closed at 12 Noon on 17th January 2020 . Cheques, 
Postage Stamps etc . will not be accepted towards the cost 
of tender forms nor will the forms be sent per VPP . 
Duplicate tender forms, if required will be issued at 
8 756 (inclusive of taxes) per copy. 

- The rate quoted should be valid upto 31 -3 - 2020 . The 
articles should be supplied within 30 days on receipt of 
the supply order, in concerned department at your expense . 
Rates, tax and condition of supply of articles should clearly 
be stated separately in respect of each of them . An 
agreement in the prescribed form in Kerala Government 
Stamp Paper worth * 200 should be enclosed with the 
tender . 

The tender should be accompanied by an EMD of 
1 % (one percent) of the total cost of the articles tendered 
for, either in cash or crossed bank draft, or TSB deposits 
or Government Pronote or Bank guarantee or NSL . Tenders 
without sufficient EMD will be rejected . EMD will carry no 
interest. Firms who are exempted from EMD should furnish 
attested copy of exemption orders . 

More details can be had from College Office . Cash 
transaction hour in this office is 10 a . m . to 2 p . m . 

The undersigned will have the right to cancel or 
extent the tender at any time without further notice . 


Government College , 
Kottayam. 


( Sd.) 
Principal. 
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Fire and Rescue Services Department 

E - TENDER NOTICES 


No. M1-9438 /2019 . 


16th December 2019 . 


e - Tenders in two cover system are invited from competent manufacturers or their authorised dealers with adequate 
stock and spares and repair capabilities for the supply of 14 Nos. of Fibre Boat with out Board Engine (40 HP ) as per the 
specifications of this Department. The tender is to be submitted as e- tenders through https:// etenders.kerala.gov.in . Since 
this is an e -tender, only those bidders who have enrolled in the above portal with their own Digital Signature Certificate 
(DSC ) can participate in the tender. 


e - Tender document and other details can be obtained from the above e -portal. 
The tender has two parts: 


1. Technical bid 


2 . Financial bid (BOQ) 


Tender No. with PAC — KFRS -RE - E - TENDER No. 11 /2019 - 20 / SN — 


210 Lakhs. 


EMD — 1 % of PAC in online payment. 


Security Deposit — 5 % of total contract amount. ( To be furnished as bank guarantee of a Nationalised or Scheduled 
Commercial Bank .) 


Cost of e- Tender ( online submission ) — 25 ,000 + GST @ 18 % (GST shall be paid by the bidder through GST 
payment methods in reverse charge basis ). 

Closing date and time of e- tender — 15 -1 -2020 , 4 p . m . 
Last date and time of receipt of e-tender — 15 -1-2020 , 4 p . m . 
Date and time of Samples/Documents /Presentations Verification — 20 -1 -2020 , 2.30 p .m . 


Date and time of opening of e- tender: 

1 . Technical bid — 20 -1 - 2020 , 11 a. m . 
2 . Financial bid — 21 - 1 -2020 , 11 a . m . ( The date may change depending on the completion of technical 

evaluation ) 


Date up to which the rates are to remain firm for acceptance — 31- 3 - 2020 . 


Period of supply — Within 120 days from the date of supply order. 


The bidder desiring to take part in the bid shall log into https ://etenders.kerala .gov.in and then select tender and 
make the payment. Bidders will be directed to the payment gateway page of the State Bank of India . There are two 
options - State Bank of India Net banking payments, payment through MOPS from other banks to the payment gateway 
of SBI. 


For obtaining Digital Signature Certificate (DSC ) and necessary portal enrolment bidders can visit the website 
https :// etenders.kerala . gov. in . 

Tenders will be opened online in the presence of such tenderers or their authorized representatives who have 
logged in before the prescribed time of opening of technical & financial bids. If the date fixed for opening happens to be 
a holiday/due to internet failure , the tenders will be opened in the next working day, at the same time. 

The tenderer, or his representative, shall be physically present at the Fire and Rescue Services Headquarters on 
the date prescribed , with the necessary documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and 
accessories for the total understanding and verification of the technical committee . 


The price of the e-tender form shall be received only through online payment SBI/SBI NEFT. 


Gaz No. 2/ 2020/DTP (Stores Purchase). 
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The cost should be quoted in Indian currency only . 
The tender has two covers: 

• Technical cover 
• Financial cover 


The first cover i.e ., the technical cover shall be uploaded with the following documents : 


1 . Scanned copy of Departmental Technical specification of the product intended to supply duly signed and 
stamped by the bidder. 

The Bidder should sign , stamp and upload the Departmental Technical Specification as such, along with the 
tender. Uploading the duly signed and stamped Departmental Technical Specification will be treated as the applicant is 
ready to supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 


In case of any deviation from the Departmental Technical Specification , the bidder shall fill and upload specification 
compliance statement in the following proforma, clearly marking the details of deviation . The committee will check the 
admissibility of the deviation mentioned by the bidder and the tender will be admitted only if the deviation proposed by 
the bidder is acceptable for the Departmental Technical Committee. Deviations, if any, shall be strictly marked in the 
Specification Compliance Statement itself. If the applicant uploaded the Specification Compliance Statement and no marking 
is made in the column provided for marking deviation in the statement, it will be treated as the applicant is ready to supply 
the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 

Specification Compliance Statement for Fibre Boat with Out Board Engine (40 HP) 
Details of Departmental Details of the 

Deviation from Departmental 
No. Technical Specification 

product offered 

Technical Specification , 

if any 


SI. 


2. Scanned copy of the agreement in the prescribed format in Kerala Stamp Paper worth $ 200 . 


3. 


Brochure of the product intended to supply . 


4 . 


Work Experience Certificate , O . E . M . Authorisation Letter and other relevant details ( as per the requirements). 


5 . Scanned copies of the declaration by the bidder on Kerala Stamp Paper worth * 200 to the effect that no 

Vigilance Case has been charge sheeted and pending trial at Court against him / his partner/s or any of his 
directors in connection with fabrication /supply of similar product made earlier to this Department. 


I, ... ................ (Name, Address , Firm ) do hereby declare that no Vigilance Case have been charge sheeted and 
pending trial at Court against me, any of my partner/s or any of my directors, in connection with fabrication/supply 
of similar product made earlier to Kerala Fire and Rescue Services Department/Government of Kerala and none of 
us or our firm is blacklisted by any Government agencies/ PSUs in Kerala . 


6. Paid Receipt of the GST of Tender Fee (GST shall be paid by the bidder through GST payment methods in reverse 

charge basis ). 


Tender Opening and Evaluation 


(a ) Soon after the opening of the tender, the tenderers are requested to come to the Fire and Rescue Services 
Headquarters with documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and accessories for the full 
understanding of the Head Office Purchase Committee ( Technical), on the date specified 


(b ) There will not be any further communications about the opening of the technical and financial bids separately. 
Soon on opening the technical bid of e-tenders, the committee constituted to evaluate the technical aspects , will meet and 
scrutinize the technical specification of equipment submitted with the e- tender. 
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(c) Technical expert of bidder should be available for explaining all the aspects of the item , during the time of 
presentation and evaluation . 

(d ) During evaluation , the tenders will be first evaluated for the compliance of Departmental Technical 
Specification . Only those tenders which comply the Departmental Technical Specifications will be considered for 
subsequent financial evaluation . 

(e) The financial bid belonging to those dealers/suppliers who qualified in the technical bid of the equipment as 
required above by Kerala Fire & Rescue Services Department alone will be considered . 


(f) On finalization of technical evaluation , the second cover i.e., the financial bid of the concerned competent 
firm will be evaluated by the Head Office Committee ( Finance ) for consideration . 

The bidder should upload all the supporting documents along with the Technical cover. 

(g) The originals of all the required documents like technical specification compliance statement of the product, 
agreement in Stamp Paper worth 200 , the declaration on Kerala Stamp Paper worth * 200 and Brouchers/ Photograph of 
the item intended to supply , OEM Authorisation Letter and other required documents shall be produced before the 
undersigned soon after the Financial Bid opening. 

(h ) After opening the financial bid , financial evaluation will be done and the details will be uploaded in the 
financial evaluation field of the e- tender site, only after consultation with the DPC . The decision of the DPC shall be final 
on the admissibility of the tender and thereafter awarding of the contract. 

(i) The right of acceptance or rejection of e- tender or cancelling the tender without assigning any reason , at 
any stage of tendering, is solemnly vested with the Director General, Kerala Fire and Rescue Services or a committee 
appointed by him . 

The rules and regulations prescribed for e -tenders by the Government of Kerala /Store Purchase Manual, 
Government of Kerala shall be applicable to this e-tender also . If any tenderer wants any clarification on any aspect of 
the tender , he/she can send email to dt.frs @ kerala. gov. in /hq.frs @ kerala. gov.in or fax to 0471 - 2337422 . 

Details with respect to the e -tender and the details of specifications of the item to be purchase can be 
obtained from the e-tender website https ://etenders.kerala .gov .in . 

Any legal dispute that may arise in relation to the e- tender formalities will be restricted to the jurisdiction of 
Thiruvananthapuram District Court. 


Specification for the Fibre Boat With Out Board Engine (40HP ) 


The equipment proposed is to be used in rescue operations during incidents in water bodies , natural disasters like 
flood etc . The equipment shall include a fibre boat and an Outboard engine to mobilise the fibre boat. 


Length overall 
Depth (Hull) Mean -(Approx ) 
Capacity 


Technical Specification 

Not more than 5.5 Mtr 
0 .75 Mtr 


OBM 


8 Person /600 Kg 
40 HP 
IRS (Indian Register of Shipping) 
Mono Hull 


Classification 


Hull Type 


Hull material 


FRP 


Speed 


- 


Not less than 12 knots 


Description 
1. The boat and OBM shall be new , unused and suiting to latest design . 
2. The 8 seated mono hull FRP boat shall be designed , constructed , tested and delivered to operate in inland 

waters of Kerala as per the technical specification , meeting the requirements of IRS Class and Registration 
Authority Rules . 
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3. 
4 . 


9. 


11. 


13. 


Boat shall be registered under KIV Rules, Director of Ports , Kerala . 
A 40 HP 4 stroke outboard motor should be installed with a forward steering system and OBM remote 
control system . 
The OBM should have a self - ignition system so that the operator can start /stop the engine from his forward 
seat. 
The operator should be able to control the boat from Forward seat without any obstruction ; no seats should 
be placed in front of the operator disturbing the view . 

The boat should be provided with 6 numbers of separate individual FRP buckets seats . The remaining 
portion should be kept suitable for keeping Fire Fighting /Rescue operation equipments. 
The boat shall have a forward wind screen with transparent acrylic sheet . 
All round C - fender should be provided for the boat. 
Stainless Steel Grab rail should be provided so that the passengers can hold on it while sailing . 
The boat should be provided with navigational lights , trumpet horn and search light with complete electrical 
wiring 
One DC power operated bilge pump should be provided in the boat. 
Adequate capacity battery for powering ignition system , navigational lights , search light, bilge pump and 
horn should be provided . 
A foldable canopy with SS frames and nylon material should be provided . 
All life saving equipment/Fire fighting appliances as required by registration authority for the boat shall be 
provided in the boat. 
The manufacturer should bear the cost of insurance ( Third party, Personal accident) as required by 
Registration Authority. 
All the tests , trials as required by the IRS Class and Registration Authority shall be conducted . 
The fibre boat shall be RED in colour. The words “ Kerala Fire & Rescue Services ” shall be 
printed/ stickered in yellow letters of size not less than 10 cm in height on one side of the hull. Same text in 
“Malayalam Font” shall be painted over the other side in same manner. Emblem of the department shall be 
affixed on the front of the hull . The underwater area should be applied with one coat primer, one tie coat and 
one coat Antifouling paint. 
The drawing , design , manufacturing materials are to be approved by IRS and the boat manufacturer should 
have the manufacturing facility /works approved by IRS. 
Drawing of general arrangement of boat must be enclosed with tender. The successful bidder shall submit 
the IRS certification for each boat, at the time of supply. 
The Boat shall be supplied with one M .S anchor with rope and 4 numbers of OARs. 


21. 


Warranty : The Boat , OBM and entire accessories should have a warranty period of 36 months from the date 
of final acceptance . 


Out Board Motor : 


1. 


The OBM shall be petrol driven and of reputed brand (Honda/Suzuki/ Yamaha or equivalent make ). 


2. 
3. 
4. 
5 . 
6 . 


The power of OBM - Not less than 40 H .P. 
Type - 4 Strokes . 
The engine cooling system - water cooled type . 
The Exhaust system - through propeller shaft. 
The engine and drive line shall be fitted in enclosed housing to protect from Sea/River/Canal water. 
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Conditions 


1. 


Whether samples are essential 


: 


Pamphlets , Photograph , Drawings , CD etc . should be forwarded along 
with the tender. 


2. 


: 


Within 120 days from the date of supply order. 


Period with in which goods 
should be delivered 


3 . 


F .O .R ., Thiruvananthapuram . 


Rates should be quoted including : 
all taxes and transportation charge 
and rate of AMC 


4 . Payment 


100 % payment against delivery at Thiruvananthapuram and acceptance 
by an acceptance committee 


5. 


Other Special Conditions 


: 


1. 


A Warranty of 36 months from the date of successful final receipt 
of the item . 


2 . EMD — 1 % of PAC in online payment. 


3. Security deposit 5 % of total contract amount to be furnished 

as mentioned in the Notice inviting e- Tender, which will be 
released after the expiry of the warantee period . 


4 . Any firm whose Proprietor, Partner or Director is involved in 

a Vigilance Case has been charge sheeted and pending trial at court 
in connection with fabrication /supply of similar product made 
earlier to this department/Kerala Government are not eligible to 
participate and shall be barred from participating in this tender. 


5 . Anybody attempting to offer bribe or otherwise influence in 

any manner the officials of the Kerala Fire and Rescue Services or its 
supervisory levels in the Government will be disqualified . 


6 . Full stock / spares and technicians shall be available in India 

and service should be available for any repair or maintenance within 
48 hours of a call from this department. 


7. Tenderer must produce manufacturers (OEM ) authorisation letter 

confirming uninterrupted supply, full compliance with tender 
specifications and spares back up for 10 years aftercommissioning 
of the equipment, along with Technical bid. The bidder shall have 
supplied at least 10 Fibre Boat with OB Engine in past 5 years 
and documentary evidence i.e. Purchase orders etc. shall be uploaded 
along with the technical bid , otherwise offer will be liable to reject. 


Fire and Rescue Services Head Quarters, 
Fire Force Junction , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Director (Technical) 
For Director General. 


Gaz No. 2 / 2020 /DTP ( Stores Purchase ) . 
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Homoeopathy Department 


No. 2052A2/ 19 / GHMCT. 


17th December 2019 . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Sealed tenders are invited for Tower workstation 
unit for the use of Departmental Research Wing at 
Government Homoeopathic Medical College , 
Thiruvananthapuram from the competent firms/individuals. 


നമ്പർ 2052/ എ2/ 19/ ജി.എച്ച്. എം. സി . റ്റി . 


2019 ഡിസംബർ 17. 


- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് റിസർച്ച് വിംഗിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ടവർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ യൂണിറ്റ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് വ്യക്തികൾ/ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Cost of tender forms : 

Original (Direct) - ? 500 + GST. 
Duplicate _ R 250 + GST. 
By Post - 3 550 + GST. 


എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ( ഏകദേശം) - 4,95,000 . 


Last date and time of sale of tender forms from 
office 17 -1 - 2020 , 3 p . m . 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ ? 500 + ജി.എസ്. റ്റി. 
പകർപ്പ്- X 250 + ജി .എസ്. റ്റി. 

തപാൽ മുഖേന - 550 + ജി .എസ്. റ്റി. 
ടെണ്ടർ ഫോറം ഓഫീസിൽ നിന്നും വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 17 - 1-2020, 3 മണി. 


- തപാൽ മുഖേന ദർഘാസ് ലഭ്യമാക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 17 -1- 2020 , 3 മണി വരെ. 


ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 -1- 2020, 3.30 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 1 - 2020 , 4 മണി. 


Last date and time of sale of tender forms by post 
17-1 - 2020 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tenders 
17 -1 - 2020 , 3 .30 p . m . 

Date and time of opening of tenders 
| 17 -1 - 2020 , 4 p . m . 

Tender forms and other details can be had from this 
office on payment of prescribed amount either directly or 
by post. The cost of the tender forms will have to be 
remitted either directly in office on cash payment or 
through money orders only . Filled up tenders with 
required documents should be submitted in separate 
sealed covers with an EMD of 1 % of total cost of 
articles tendered with a preliminary agreement in Kerala 
Stamp Paper worth * 200 and the filled up tenders should 
reach the Office of the Principal & Controlling Officer, 
Government Homoeopathic Medical College, Iranimuttom , 
Thiruvananthapuram - 9 within the prescribed date and time. 
Tender number and name of tender should be clearly 
specified in each cover while submitting tender forms and 
for other correspondence. Tenders received after specified 
date and time will summarily be rejected . If the date of 
opening of tender happens to be a holiday, the tender will 
be opened on the next working day itself. 

More details can be had from this office directly or 
over telephone No. 0471 -2459459 on all working days. 


- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും നിശ്ചിത തുക നേരിട്ടോ 
തപാൽ മുഖേനയോ തുക അടച്ചാൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ ഒരു നിയോ 
മണിയോർഡർ മുഖേനയോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് സഹിതം 
പ്രത്യേകം സീൽ ചെയ്ത കവറുകളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന 
തുക നിരതദ്ര വ്യക്തമായും ? 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയടക്കം പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത 
തീയതിക്കകം പ്രിൻസിപ്പാൾ & കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ, 
ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ പ്പ തിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ഐരാണിമുട്ടം, മണക്കാട് പി . ഒ., തിരുവനന്തപുരം- 9 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത ദിവസവും 
സമയവും കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു 
ന്നതല്ല. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധി ദിവസമായി 
പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 


Tender 


Particulars of Item / 

Nature work 


Estimate 
approximate 


No . 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


1000W APJ Chassis, Intel Xeon 4 , 95 ,000 
62343. 3 2933 MHz 8C 130 1st CPU 
256GB 2 .5 in SATA Solid State Drive 
1 TB 7200RPM SATA 3.5 in 2nd 
Operating System Load to SATA - SAS 
Memory Cooling Solution , 64GB 
(4x16GB ) DDR4 2933 DIMM ECC 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 0471- 2459459 എന്ന നമ്പരിൽ ഫോൺ 
മുഖേനയോ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 
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(2 ) 


(1) 

Registered 1 CPU Memory APJ NVIDIA 
Quadro P4000 8GB FH 4DP GFX , 
No Adapters Needed , Optical Wired 
Mouse USB , Base FIO 4xUSB3 TypeA 
9 .5mm DVD -Writer 1st ODD , Remote 
Graphics Software (RGS ), Windows 
10 Pro . 64 Workstations Plus, USB 
Business Slim Wired Keyboard , Elite 
Display E243 Monitor 5y Onsite 
support & Warranty 


Government Homoeopathic 
Medical College, Iranimuttam , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal & 
Controlling Officer. 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


7. ടെണ്ട റു കൾ അടക്കം ചെയ്ത ക വ റിന് പുറത്ത് 

“ലബോറട്ടറി കൺ സ മ ബിൾസ് & റിയേ ജന്റ് സ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ (എസ്/ 9813 / 2019 ) 
തീയതി 16 - 12 - 2019 എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതി ടെണ്ടർ 
നൽകുന്ന വ്യക്തി/ സ്ഥാപ ന ത്തിന്റെ പേരും 
മേൽ വിലാ സവും ക വ റിന്റെ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് 
രേഖ പ്പെടുത്തി സൂപ ണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ജന റൽ 
ആശുപതി, കോഴിക്കോട്-673 032 എന്ന വിലാസത്തിൽ 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
8. ടെണ്ടറിനൊപ്പം ? 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 

ഉടമ്പടി എഴുതി ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
9. ടെണ്ടർ ഉറപ്പിച്ച് കഴി ഞ്ഞാൽ വിത രണ ഉത്ത ര വ് 
നൽകു മ്പോൾ ലബോറട്ടറി കൺസ മ ബിൾസ് & 

റിയേജന്റ് സ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
10. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം സൂപ്രണ്ടുമായി 

ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടറിനൊപ്പം ലൈസൻസ്, ജി.എസ്. ടി. രജിസ്ട്രേഷൻ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
എന്നിവ യുടെ സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പു കൾ 

സമർപ്പിക്കണം. 
12. കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ ടെണ്ടർ നിരസിക്കാനും, 
ദുർ ബ ല പ്പെ ടു ത്താനും ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം 

സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
13 . ടെണ്ടർ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ തുകയുടെ 5 % 
വരുന്ന സംഖ്യക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ 
സ്ഥിര നിക്ഷേപം സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡിമാൻഡ് 

ഡ്രാഫ്റ്റായി നൽകേണ്ടതാണ്. 
14. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ അവരുടെ മേൽ വിലാസം 

തെളിയിക്കു ന്ന തിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഇലക്ഷൻ 
തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്/ പാസ്പോർട്ട്/ ഡവിങ്ങ് 

ലൈസൻസ് എന്നിവ യിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ 
പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
15. ടെണ്ടറിനെ സംബ ന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ 

പവ്യത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. 
16 . ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ 

നിബന്ധനകളും ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമാണ്. 
17 . ടെണ്ടറിൽ പറഞ്ഞ നിരക്കിന് ഒരു വർഷം പ്രാബല്യം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


നമ്പർ എസ് - 9813 / 2019. 

2019 ഡിസംബർ 16. 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ 
2020 - 2 021 സാമ്പ ത്തിക വർഷ ത്തി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മാ യ 
ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം 
ലബോറട്ടറി കൺസ്യൂമബിൾസ് & റിയേജന്റ് സ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
താഴെ പറയുന്ന നിബ ന്ധ ന കൾ പാലി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ഫോൺ: 04952365367 . 


നിബന്ധനകൾ 


Lab Consumables and Reagents (S / 9813 /19 ) 


1. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില TR5- ൽ അടച്ച് അസ്സൽ 
രസീതിയും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയും 
ഹാജ രാ ക്കു ന്ന വർക്ക് ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
നൽകുന്നതാണ്. 
2. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില അസ്സലിന് 3 800 + ജി.എസ്. ടി. 

12 %, പകർപ്പിന് ? 400 + ജി എസ് ടി 12 % ആയിരിക്കും. 
3. ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിരതദ്രവ്യമായി ? 4,000 

കോഴിക്കോട് മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, കോഴിക്കോട് 
ഗവൺമെ ന്റ് ജ ന റൽ ആശു പത്രി സൂപ ണ്ടിന്റെ 
പേരിലെടുത്ത ടെണ്ടറിനൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

അല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
4. ടെണ്ടർ ഫോറം 4 - 1 - 2020 രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 

വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുകയും 22 - 1 - 2020 വൈകുന്നേരം 

3 മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. 
5. പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ടെണ്ടർ ഫോറം 23 - 1- 2020 

വൈകു ന്നേരം 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കു ന്ന താണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ട റു കൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
- 24 - 1 - 2020 - നു വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ടെണ്ടർ 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടേ യോ , അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ 
വരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും കുറഞ്ഞ 
തുക രേഖപ്പെടുത്തിയ ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 


Disposable container K3EDTA ( 2 ml) (Double 
caped Non vaccum with Tray) 
Oxalate fluoride bottle 
Disposable container ( clot Activator) Tube (4ml) 
Double caped 
Disposable container plain (RIA vial) 
Sodium citrate tubes (Non vaccum 3.8 % for ESR ) 
Disposable ESR pipett (Westgren method ) 
Urine centrifuge tube ( 10ml) 


6 
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- 8 


39 


Multi XL ( Multical for Erba 360 Bio Analayser) 


Leishman stain 


| 9 


- ASO Reagent ( Latex method ) 


Barium chloride 10 % 


Elisa Kit for HAV 


Elisa Kit for Dengue 


Sulpher powder 
P.M Kit for (Mindray BC -3000 ) 
Reagent Pack for ISE Analayser 


Refill solution for Electrode 


Gram stain Kit 


Sodium hypochlorite solution 


Refill solution for electrode 


Disposable container K3EDTA (for Children ) 


53 


Glass tube (12x75mm ) 


Govt. General Hospital, 
Kozhikode. 


(Sd .) 
Superintendent. 


Disposable micro centrifuge tube (Bullet 
vials- 1.5 ml with Lid ) 
Disposable Urine collection bottle / container 
( Urine collection bottle 40 ml capacity, 
Non sterile ) 
Micro scopic slides (Clear glass 26x76 mm ) 

(1mm - 1.2 mm thick ) 
- Microscopic cover glass ( 18x18mm) 
Erba Norm (4x5 ml) for Transasia Analayser 
Amylase Reagent Erba5x11ml 
HbA1C Test Card 
Urine Reagent strips ( 3. parameter )Alb , Sugar 
and Ketone bodies) Pack 
HBSAG Elisa Kit 
Geimsa stain 
CRP (Latex method ) Reagent 
Fouchets Reagent 
Elisa Kit for Leptospira 
Liquid paraffin 
N / 10 HCL 
P. M Kit for Erba Bio Analayser 
De protiniser for Electrolyte Analayser 
Micro tips ( small) ( Yellow ) 
Micro tips (Large) (Blue ) 
Sample cups for Erba 360 (Biomachine ) 
Hitachi sample CUPS for Erba 360 ) 
Tourniquet 
Sample cups for Hormone Machine (2ml 
capacity ) (Beckman coulter ) 
Thermal printing paper (for CBC 360 Mindray 
Machine 50 mm x20m ) 
Thermal Printing Paper (for Prokan CBC 
57 mm x 20m) 
- Wattman Filter paper No.1 
HDL Reagent (system pack ) 4x30 /4x10ml 
Quality control for CBC analyser (Mindray 3000 , 
Normal , Low and High control) 
QC for Beckman coulter (Biorad level 1 and 
level 2 ) 
Rapid Papsmear Kit 
RA factor Reagent (Latex Agglutination Method ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്- 2219 /2019/ സി .എൻ. സി . 


2019 ഡിസംബർ 4. 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ 
ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോമുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


നിരതദ്രവ്യം - ടെൻഡർ തുകയുടെ 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


ഒർജിനൽ ? 450. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 225. 


- തപാൽ വഴി - 500 . 


ദർ ഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 15 - 1-2020, 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 1- 2020, 4 മണി. 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 1- 2020, 11.30 മണി. 


- തപാൽവഴി വില്പന തീരുന്ന തീയതിയും സമയവും 
13 - 1 - 2020, 3 മണി. 


Kit 


38 


HCV Elisa Kit 


-- തുക നിശ്ചിതമായി നിൽക്കേണ്ട തീയതി 31- 3- 2020. 
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38oelogo ô “ ng) mỗ - 2219 / 20 19 / 01 , 0926. 01. 000m 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ " പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
GOL. GAIG3X 3ɔnð mömlouš, oslono Caɔcză 1 . 63 ., 

കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കു കയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . നിശ്ചിത തീയതിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ 
മേൽസൂചിപ്പിച്ച ദിവസം കൃത്യസമയത്ത് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അം ഗീ ക ത പതി നി ധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി മണി യോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
mila Ol 92 M me . * 200 Mei0233GA03 MØDGOS 
മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 
വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതദ്യവ്യത്തോടുകൂടി 
B @ nel M7cmonsono mo@ g1 DOMEOM . D ) 52 0 . 08 
വിവരങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Special Conditions 
1. The Brochure issued by the Manufacture in 

original should be attached . 
2. The firm should arrange demonstration at its 

own cost, if requested . 
3. Warranty for applicable items should be 

minimum 2 years . 
4. AMC /CAMC : Minimum for 5 years (if 

applicable ). 


5. No advance payment will be made . 


Govt. College of Nursing , 
Medical College P. O ., Kozhikode. 


(Sd .) 
Principal. 


No. S - 2219 /2019/CNC . 


4th December 2019 . 


Police Department 
TENDER NOTICE 

[No. 01/2020 ] 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
Installation of Fire Suppression System to Govt. College 
of Nursing, Kozhikode. The envelope containing the 
tender should bear the superscription ‘ Tender for the 
supply of Fire Suppression System No. S - 2219 /2019 /CNC 
and should be addressed to the Principal, Govt. College 
of Nursing, Kozhikode -673 008 . Last date for receipt of 
tenders will be 16 - 1 - 2020 . Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at 11 . 30 a . m . on 
17 - 1- 2020 in the presence of such of tenderers or their 
authorized representatives who may be present at 
that time. 


No. E1-26214 / 2019 /KAP -IV . 

7th January 2020 . 
Sealed Tenders are invited from the eligible vendors 
for the supply of following GYM Equipments for the use 
of KAP 4 Bn , Mangattuparamba , Kannur. The tenders 
should reach this office on or before 12 Noon on 21 - 1 -2020 . 

SPECIFICATION FOR GYM EQUIPMENTS 
Sl. Name of Items with 

Quantity 
No. Specifications 

required 


(2 ) 


(3 ) 


1 


1 


Last date of tender form by post — 13 - 1 - 2020 , 3 p . m . 


3 


Squat Stand ( 12 Guage , 4 x 2 " Delux 
bending pipe, powder coated ) 
Functional Trainer with Smith Machine 
(12 Guage, 4x2" Delux Machine, Powder 
Coated , Disc Weight 120 Kg. 
Leg Press & Hack Squat (12 Guage , 4x2" 
Delux bending pipe , powder coated ) 
Leg Extension F /W ( 12 Guage, 4x2" Delux 
bending pipe, powder coated ) 
High Quality Battle Rope (Nylon - 12 Meter, 
1 .5 " DIA ) 


1 


Intending tenderers may on application to the 
Principal, Govt. College of Nursing , Kozhikode , obtain the 
requisite tender forms on which the tenders should be 
submitted . Application for tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of * 450 which is the 
price fixed for a form /set of forms and which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p.m . on 15 -1 -2020. Cheques, Postage Stamps, etc . will 
not be accepted towards the cost of form nor will the 
forms be sent per V. P.P. Duplicate tender form , if required 
will be issued at 225 per copy. Postage of 50 is to be 
added if tender form is required by post. 

Details of Items and Specification 


1 


5 


1 


Cler , 


1 


1 


Revers Pec Deck (12 Guage , 4x2 " Delux 
bending pipe , powder coated , 60kg cast 
iron weight with covering) 
T Bar (12 Guage, 4x2 " Delux bending pipe , 
powder coated ) 
Triceps Press Down F /W ( 12 Guage , 
4x2" Delux bending pipe, powder coated ) 
Adjustable Bench ( 12 Guage , 4 x 2 " 
Ordinary pipe , powder coated ) 


No . 


Extinguisher Type 


Quantity 


CO2 6 Ltrs. 


17 


9 


1 


DCP 4 Kg. 


15 


Gaz No . 2 /2020 /DTP (Stores Purchase ). 
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(1 ) 


(2) 


10 


1 


(a) Valid Authorization letter from the OEM to 

attend this particular tender. 
(b ) Certificate of Registration /Incorporation 

Certificate of the Bidder. 


11 


LAT and Seated Row ( 12 Guage, 4x2 " 
Delux bending pipe , powder coated , 
80 Kg cast iron weight with covering) 
Adjustable Bench Press (12 Guage, 4x2 " 
Delux bending pipe, powder coated ) 
Olympic Bar 7 Feet Steel coated 7 feet 
Barbel 


(c) Last 3 year s financial status of the Bidder s/ 

P & L and Balance Sheet/ audit report of last 3 
years. 


1 


1 Pair 


Rubberised Dumbbells 25 Kg /Pair 
(Rubberised black colour, Steel/Nickel 
coated handle ) 


(d ) The bidder (authorized dealer/distributor ) 

should have the dealership /distribution ship for 
at least 3 ( three ) continuous consecutive years 
with the OEM . 


14 


1 Pair 


I Pan 


(e) The Bidder has to submit a Warrantee 

Certificate along with invoices . 


15 


Rubberised Dumbbells 20Kg/Pair 
(Rubberised black colour, Steel/Nickel 
coated handle ) 
Anti Brust GYM Ball Hand Pump (95 cm ) 
GYM Chair (12 Guage, 4 x 2 " Delux 
bending pipe, powder coated ) 


1 


(f) The bidder/manufacturer should have a 

minimum of 3 years experence in the 
Manufacture /supply of same OEM products 
and related accessories for Kerala Police /any 
Kerala Government Organization. 


EMD5 ,000 . 


Cost of tender form — 


1,000 + * 120 (GST). 


Conditions 


Date and time of tender opening — 21 - 1 - 2020 , 
12 .30 p . m . 


General 


1. The Bidder should be a reputed Original Equipment 

Manufacturers (OEM ) or authorized dealer of OEM , 
who is having an Authorization Certificate from the 
OEM to participate in the tender at Kerala Police 
and Certificate from the OEM for sales and service . 


2 . 


0 


One Bidder cannot represent two suppliers/OEMs or 

quotes on their behalf in a particular tender. 
3 . The OEM /Bidder should have a well equipped 

service Centre functioning in India to cater 
immediately after sales requirement. Copy of service 
Centre details must be enclosed along with tender 
document. (Preferably bidder should have a service 
Centre in South India ). 


1. The Tender should be superscribed with Tender 

Number and name of the store item and addressed 
to the Commandant, KAP IV Battalion , 
Mangattuparamba, Kannur, Kerala. Late Tenders will 
not be accepted . A bond in stamp paper worth 
* 200 should be enclosed with the Tenders 
agreeing to follow all the terms and conditions 
stipulated by the Commandant KAP IV Battalion , 
Mangattuparamba, Kannur, in the Tender document 

with regard to purchasing Band instrument. 
2. The tenders should be submitted in two separate 

parts containing Technical and financial bids in 
separate sealed envelopes clearly superscribed and 
should be put together in a large envelope, all 
envelops sealed and superscribed with “ Tender No . 
and name of item ” . If any offer contains technical 
bids and financial bids together in one envelope , 
such offers shall be rejected outright. 


4 . The bidder should have a valid GST registration . 

Copy of GST registration certificate should be 

enclosed along with the tender. 
5. The bidder should have valid GST Index Number . 

Copy of GST Index Number allocation letter should 

be enclosed along with the tender. 
6 . The Bidder must fulfill the following minimum 

qualification criteria to prove the techno commercial 
competence and submit the documents in support 
thereof: 


3. Tenders of the offers received with requisite EMD 

or Bid Security will be opened on 21 - 1 - 2020 at 
12 . 30 p .m . in the presence of the authorized 
representatives of the firm who may be present at 
that time. All tenders received without EMD will be 
rejected , outright. All prices quoted should be 
inclusive of all levies and taxes. 
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9. Police Department is not liable to send any 

individual communication . Police Department is not 
responsible to return the samples after verification . 
The rates quoted should be valid and firm till 
31- 3 - 2021. 


| 10. The Commandant, KAP IV Battalion is empowered 

to reject any tender without assigning any reason . 
For any further clarification please contact Assistant 
Commandant (QM ) (Ph : 9447480867), Battalion BQMH 
(Ph: 9497937635) or Battalion Office ( 04972 781316). 


| Kerala Armed Police - IV, 

Kannur. 


NAVNEET SHARMA IPS , 
Commandant (i/c ). 


Printing Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 101/ 2019 - 20. 


2019 ഡിസംബർ 23. 


4 . Intending tenderers may, on application to the 

Commandant, KAP IV Battalion , Mangattuparamba , 
Kannur, obtain requisite tender forms on which the 
tenders should be submitted [Application for the 
tender form should be accompanied by a cash 
remittance of 3 1 , 000 + 3 120 ( GST) which is the 
price fixed for a form / set of forms which is not 
refundable under any circumstances. The tender 
forms are non transferable ] or download the tender 
forms from the Kerala Police website 
www . keralapolice .gov. in . The Tenderer who 
download forms should submit the required tender 

value as Demand Draft along with the tender. 
5 . Earnest Money Deposit ( EMD ) should be furnished 

along with the tender. EMD may be submitted either 
in crossed Bank Drafts / Treasury Savings Bank 
Deposits/Government Promissory Notes/Bank 
Guarantee or National Saving Certificates drawn in 
favour of Commandant, KAP IV Battalion , 
Mangattuparamba, Kannur. The name of the firm 
and Tender number should be mentioned in the 
reverse side of the EMD and Tender cost . Firms 
which are exempted from furnishing EMD should 
produce a copy of relevant authorized document for 
verification . Without EMD , the Tenders will be 

rejected. 
6 . Specifications and list of items of each tender shall 

be obtainable from KAP IV Battalion , 
Mangattuparamba, Kannur during working hours of 
office or from the police website as mentioned 
above. The firms should also furnish the detailed 
specifications, make brochures, Test Report from 
Govt. Laboratories/Agencies (wherever possible ) 
technical support network in Kerala etc . of the 
equipments along with the tenders. The Tenders 
without detailed specifications of quoted items, 
Brochures , make etc . are liable to be rejected 
forthwith . The tenders without separate envelope 
and not superscribing the tender number will be 

rejected . 
7 . As the items are urgently required , the selected 

bidder will have to supply the item without loss of 

time, preferably within one month . 
8 . Sample will be submitted free of cost whenever 

necessary which would be returned only after the 
supply is effected . The firms should be ready to 
show live demonstration of technical equipments at 
their own risk and cost. 


- സർക്കാർ അച്ചുകൂടങ്ങളിലേക്ക് സിംഗ് ഷീറ്റുകൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ന് മുദ്രവച്ച് ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 24 -1- 2020, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 
മണിവരെ സ്വീകരിക്കു ന്നതും അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് 
ദർ ഘാ സു കാ രു ടെയോ അ വർ ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തിയ 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസ് അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ “പുനർ ദർഘാസ് 
നമ്പർ 101/ 2019 - 20 , ടസിംഗ് ഷീറ്റുകളുടെ വിതരണം 
സംബന്ധിച്ച് എന്ന് ഉപലേഖനം ചെയ്തിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാ സു കൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറ ത്തിൽ സാമ്പിൾ 
സഹിതം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 

500 ( + ജി . എ സ്. റ്റി . 12 %) നിര ക്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
? 250 ( + ജി .എസ്. റ്റി . 12 %) നിരക്കിലും തിരു വ ന ന്ത പുരം 
ഗവൺമെന്റ് സെൻ ടൽ പസ്സിൽ നിന്നും നേരിട്ട് 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്, 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 
സ്വീകരിക്കുകയോ ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടില്ലാ ത്ത താ ണ് . ? 200 വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ 
മുദപ ത ത്തിൽ എ ഗി മെന്റും മൊത്തം തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
സാധന സാമഗ്രികൾ: 

1. Tracing Sheet A4 — 44000 Nos. 
2. Tracing Sheet A3 — 15000 Nos. 


അടങ്കൽ തുക - 2, 10 ,000. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം - ഗ വ ണ്മെ ന്റ് 
സെൻട്രൽ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം. 
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Technical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
- [ നമ്പർ 01/2019 - 20/ ഡി . ടി . ഇ .) 


No. 101/2019- 20. 

23rd December 2019 . 
Sealed tenders superscribed as Re - Tender 
No. 101/2019 - 20 for the supply of the Tracing Sheets are 
invited by the undersigned . The tenders along with 
samples should reach this office on or before 
24 - 1 - 2020 at 1 p . m . and the same will be opened at 
3 p . m . on the same day in the presence of tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time. Tenders shall be submitted in the prescribed 
form which can be had from the office of the undersigned 
on cash payment of 3 500 + GST @ 12 % for original 
form and * 250 + GST @ 12 % for duplicate . Cheque , 
Demand Draft , Postage Stamps, Postal Orders etc . will not 
be accepted towards the cost of forms nor will the forms 
be sent by V . P. P . The tender forms are not transferable . 
Sale of tender forms will be closed at 
12 Noon on 24 - 1- 2020 . An agreement in Kerala Stamp 
Paper worth ൽ 200 should be executed along with the 
tenders . Late tenders and tenders not accompanied by 
Earnest Money Deposit @ 1 % of total cost and 
preliminary agreement in Kerala Stamp Paper worth * 200 
will not be accepted on any account. 


നമ്പർ ഡി6 / 43890/ 19/ ഡി . ടി. ഇ . 

2019 ഡിസംബർ 26 . 
സാങ്കേ തിക വിദ്യാ ഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡ യ റ ക് ടറുടെ 
കാര്യാലയത്തിലെ ക്യാന്റീനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫർണീച്ചറുകൾ 
വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി താൽപര്യമുള്ള ഉടമകളിൽ നിന്നും 
മൽ സ രാ ടി സ്ഥാ ന ത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 2,70 ,000 . 

ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
21 - 1- 2020, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 
22 -1- 2020, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23- 1- 2020 , 
11 മണി. 


വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരേണ്ട കാലവധി - 3 മാസം. 


PAC & 2,10 ,000. 


ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില : 


Date up to which the rates are to be remained firm , 
31-3- 2020. 

Name and Designation of the officer to whom the 
tenders are to be submitted — The Superintendent of 
Government Presses , Thiruvananthapuram . 


Name of Office - Government Central Press , 
Thiruvananthapuram - 1. 


Name of Items 


- 1. 

2. 


Tracing Sheet A4 44000 Nos. 
Tracing Sheet A3 — 15000 Nos. 


General Conditions 


1. The rate quoted should be inclusive of all taxes, 

transportation , loading and unloading expenses 

for Government Central Press, Thiruvananthapuram . 
2. Samples should be supplied . 
3. The item should be supplied within 7 days on the 

receipt of confirmation . 
4 . The payment will be made only after satisfactory 

receipt and survey reports. 
5. Bank Account details should be furnished in the 

Bill. 
6 . The rates should be valid upto 31- 3 -2020 . 
7. The Purchaser has the right to cancel the supply 

order at any time without assigning any reason . 


അസ്സൽ ? 600 + 18 % ജി.എസ്.റ്റി. +1 % കെ .എഫ് . സി. = 1 714. 
പകർപ്പ് ? 300 + 18 % ജി.എസ്.റ്റി. 1 % കെ .എഫ് . സി. = ? 357. 
ഇ . എം . ഡി . - എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 1 % 
വില പണമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് അപേക്ഷ 
കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . കരാർ സ്വീകരിച്ചശേഷം കരാറിൽ 
നിന്നും പിൻമാറുകയോ 15 ദിവസത്തിനകം മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
കരാർ അംഗീ ക രിച്ചു കൊ ണ്ടുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം 
നൽകാതിരുന്നാൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുകയും ഇ . എം. ഡി. സർക്കാ 
രിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതും ദർഘാസിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് കമ്പനി 
കളെ പരിഗണിക്കുന്നതുമാണ്. കരാർ ഉറപ്പിച്ചശേഷം വില കൂട്ടി 
നൽകാനുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കരാറുകാരൻ 
സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ വിധ നികുതികളും 
ചേർന്നുള്ള വിലയാണ് ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ത്. 
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യ മായി ഏതെങ്കിലും 
ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ 
ഡ യ റ ക ടറുടെ പേരിൽ മാറാ വുന്ന ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് 

220 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ തയ്യാർ ചെയ്ത പ്രാരംഭ കരാറും 
ദർഘാസിനൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇവ ഇല്ലാത്ത 
ദർ ഘാ സു കൾ പ രി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . നിരതദ വ്യം 
സമർപ്പിക്കു ന്ന തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളവർ അത് 
തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച് ദർഘാസുകൾ ഡയറക്ടർ, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ 
- വകുപ്പ്, പദ്മവിലാസം റോഡ്, കിഴക്കേകോട്ട, തിരുവനന്തപുരം- 23 
എന്ന വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളിൽ സമർപ്പി 

ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കു 
- ന്നതല്ല . പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
തിനോ സ്വീകരിക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം 
ഡയറക്ടർക്ക് ഉണ്ടാ യി രിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസിന്റെ മറ്റ് 
വിവരങ്ങൾ www.dte . kerala.gov. in . എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. 


Govt. Central Press , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Superintendent. 
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(1 ) 


(2 ) 


- ( 3) 


2 Restaurant Type of Seat: Wood 
Chair Chair Height (overall): 785mm 

Backrest width : 380 
Width of Seat: 380 
Chair Armrest: without 
Material of Frame: SS 304 guage 
16 or more 


( Sd.) 


Directorate of Technical 
Education , Thiruvananthapuram . 


Director. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- [ നമ്പർ : IV / 2019- 20) 


നമ്പർ ഡി - 1528 / 2019. 


2019 ഡിസംബർ 24. 


| [ No. 1/ 2019 -20 /DTE .) 
No. D6/43890 /19/DTE. 

26th December 2019 . 
Competitive tenders in sealed covers are invited for 
the purchase of Furniture for the Canteen of the 
Office of the Directorate of Technical Education , 
Thiruvananthapuram . 

Last date of sale of tender form — 21 - 1-2020 , 3 p . m . 
Last date of receipt of tender - 22 -1 - 2020 , 3 p . m . 
Date and time of opening — 23 - 1-2020 , 11 a. m . 
Date upto which the rates are to be firm — 3 months . 
PAC 3 2 , 70,000 . 
E . M.D . - 1 % of the Estimate cost. 
Cost of tender form : 

Original X 600 + 18 % GST + 1 % KFC= X 714. 

Duplicate X 300 + 18 % GST + 1 % KFC= X 357. 
The cost of tender forms should be paid in cash . 
The tender forms are not transferable. Withdrawal from 
the tender after it is accepted or failure to execute 
agreement within a period of 15 days from the date of 
acceptance of order will entail cancellation of the order 
forfeiting the EMD and supply being entrusted to another 
firm . No representative for enhancement of price once 
accepted will be considered . The rates quoted should be 
inclusive of all taxes , duties, cessess etc . which may 
become payable by the contractor under existing or future 
laws. Every tenderer send along with their tender an 
EMD of 1 % of total quoted value in the form of DD 
drawn in favour to the Director of Technical Education , 
Thiruvananthapuram from a Nationalized Bank . Bankers 
cheque will not be accepted . Tenders without EMD or 
preliminary agreement in Kerala Stamp Paper worth 
? 220 will be rejected . If Government have exempted any 
firm from furnishing the EMD , they should produce 
relevant documents with tender. Tender should be 
addressed to The Director , Directorate of Technical 
Education , Padmavilasom Road , East Fort, 
Thiruvananthapuram - 23 . Details of tender are available . 
Administrative sanction amount is 8 2 , 70 ,000, DTE s 
website www.dte. kerala .gov.in . 


സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് വെച്ചൂച്ചിറയിലെ 
ഫിസിക്സ് ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന 
തി ലേക്ക് മുദ്ര വച്ച കവ റു ക ളിൽ മത്സര സ്വഭാ വമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- അടങ്കൽ തുക ? 1, 66,440. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22- 1- 2020, ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 

- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും 23 - 1- 2020, ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 24-1-2020, ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 

വിലകൾ നിശ്ചിത മായി നില നിൽക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതി 31 - 3 - 2020. 


LIST OF ITEMS 


Si. Item 
No. Particulars 
(1 ) ( 2) 


Detailed 
Specification 

- (3 ) 


Quantity 
- ( Nos. ) 


ദർഘാസ് വില ( നികുതിയടക്കം) : 

ഒറിജിനൽ ? 500 ( 400 + GST 18 % + SEZ 1 %. 

പകർപ്പ് - X 200 + GST 18 % + SEZ 1 %. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ അവയുടെ 
വിലയോടൊപ്പം X 35 അധികമായി മണിയോർഡർ അയയ്ക്കേ 

ണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
- 13 -1- 2020 ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 2 
മണി വരെ പോളിടെക്നിക് ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് മുത ലാ യ വ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ മൊത്തം വിലയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യവും ? 220 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
ഒപ്പിട്ട ഉട മ്പ ടിയും സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഉടമ്പടിയും 
നിരതദ്രവ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരു പാ ധികം 
തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 


( 4) 


- 


9 


1 Restaurant Shape of Table : Rectangular 
Table Seating Capacity : 4 

Material of under Structure : 
SS 304 
Length of Table : 1200 mm 
Width of Table : 900mm 
Height of Table : 800mm 
Material Top : Granite (thickness 
more than 20mm) 
Warranty : 2 years 


Gaz No. 2 / 2020 /DTP ( Stores Purchase ). 
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[No. IV /2019 -20 ] 


(1) 


(2 ) 


No. D /1528 /2019 . 

24th December 2019 . 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
supply of equipments for Physics Lab of Govt. 
Polytechnic College, Vechoochira as per the condition 
shown below . 


6 Spring Constant apparatus 
7 5 x 20 gram sloted weight with hanger 

brass set 


3 


Estimated Cost — 1,66 ,440 . 

Last date and time of sale of tender — 22 - 1 - 2020 , 
2 p . m . 


10 


Last date and time of receipt of tender 
23 -1- 2020 , 2 p.m . 

Date and time of opening of tender — 24 - 1 - 2020 , 
2 p. m . 

Period of firmness of rates — 31 -3 -2020 . 

Cost of tender forms including taxes for each tender 
is 500 (400 + GST 18 % + SEZ 1 % ) for original and 200 
+ GST 18 % + SEZ 1 % for duplicate . Those who want the 
same by Registered Post should send * 35 extra for each 
tender. Cheque & Demand Drafts will not be accepted 
towards the cost of tender forms. 


8 Meter bridge: Thick wooden base , Two 

gaps , L - shaped copper/brass strips, 

Pencil jockey. 
9 Potentiometer: Thick wooden base, 

10 wire , Pencil jockey 
10 Ammeter: Range: 0- 3A analog, pointer 

type 
11 Voltmeter : Range: 0 -6V analog , pointer 

type 
12 Rheostat: 3A , 50 ohms, sliding type 
13 Rheostat: 3A , 100 ohms, sliding type 
14 One way key: Brass/ copper blocks 
15 Two way key : Brass / copper blocks 
16 Nichrome wire 100gm : High quality 
17 Connecting wire 100gm : Copper wire 

insulated with white cloth type material 


Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Government Polytechnic College , Vechoochira , 
Pathanamthitta District on cash remittance on all working 
days between 10 a.m . to 2 p.m . up to 22 -1 -2020 . Money 
Order as the cost of tender form will be accepted up to 
13 - 1-2020 . Tender No. and date should be superscribed on 
envelop containing the tender. Tenderer should send 
along with the tender as EMD of 1 % of the total cost of 
article tendered by way of DD in favour of the Principal, 
Government Polytechnic College, Vechoochira together 
with an agreement duly filled , signed and executed in 
Kerala Stamp Paper worth * 220 . Tenders without 
agreement/EMD will be rejected . Detailed specification will 
be issued along with the tender form . Tender forms are 
not transferable . 

List of equipments /consumables 


18 Meter scale : Best quality wood , lm 
19 Slotted weight: Stainless steel 

50 gm x 5 set 
20 Resistance box : 1-5000 ohms 
21 Leclanche Cell: Thick Zinc rod , Carbon 

porous pot 
22 Daniel cell: Thick copper vessel having 

jointless bottom , porous pot and thick 
Zinc rod 


a 


23 Galvanometer: Range : 30 -0 - 30 pointer 

type , analog 
24 Tuning fork set: Range 200 -600 Hz 
25 Weight hanger: 50gm x 5 set 

Battery Eliminator: 0 -12V . 3amp 
27 Accumulator : 3V 


ourw 


w 


Sl. Article with full description and Quantity 
No. accurate specification etc. required 
(1) (2) 

(3) 
1 Vernier Calipers , Stainless steel, 15cm 
2 Screw Guage , Pitch 1 cm , Stainless 

steel, with wire set 
3 Resonance Column Apparatus: PVC make 5 
4 Rubber hammer: Good quality rubber 5 
5 Tuning fork set of three : 200 Hz -600 Hz 

frequency range 


w 


28 Parallogram force apparatus 
29 Digital multimeter: Digital AC/ DC 

Multimeter, 0 -700 V , 20uA - 10A 


N 


Government Polytechnic 
College, Vechoochira , 
Pathanamthitta . 


( Sd .) 
Principal. 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


[നമ്പർ 7 / 2019- 20) 


| [ നമ്പർ 06 / 2019 - 20) 


നമ്പർ ഡി - 490 /2018. 


2019 ഡിസംബർ 13. 


നമ്പർ ഡി - 428 / 2019 . 


2019 ഡിസംബർ 12 . 


മാവേലിക്കര രാജാ രവിവർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ 
ആർട്സ് കോളേജിൽ അപ്ലേഡ് ആർട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് 
യു . പി .എസും യു . പി.എസ്. ബാറ്ററിയും സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

-- അ ട ങ്കൽ തുക - 1,54,000 ( ഒരു ലക്ഷത്തി 
അമ്പത്തിനാലായിരം ). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ): 

ഒറിജിനൽ ? 452. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 226. 
ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 21 - 1 - 2020, 3 മണി. 


- മാവേ ലി ക്കര രാജാ രവിവർമ്മ കോളേജ് ഓഫ് 
ഫൈൻ ആർട്സിലെ വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി റൂമിലേക്ക് 
സൗണ്ട് എക്വിപ്മെന്റ് സ് സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 1,59,000. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 


ഒറിജിനൽ ? 452. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 226. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 20 - 1- 2020 , 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 21-1- 2020, 1 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 21-1- 2020, 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 22 -1- 2020 , 1 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 1- 2020 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ വില യ ടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 
അ വ യുടെ വില യോ ടൊപ്പം ? 50 അ ധികം താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന സമക്ഷം 16 - 1 - 2020 , 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ലഭിക്കത്തക്കവിധം മണിയോർഡർ അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകൾ, ഡാറ്റുകൾ മുതലായവ 
ദർഘാസ് ഫാറ ങ്ങ ളുടെ വില യായി സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കു ന്ന വർ ? 220 വില യുള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രം ഒപ്പിട്ട് നൽകേണ്ടതും മൊത്തം 
വില യുടെ 1 % നിര തദവ്യമായി കെട്ടിവെക്കേണ്ടതുമാണ്. 
സമ്മ ത പത വും നിര ത ദ വ്യവും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ 
ദർ ഘാ സു കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർ ഘാ സു കൾ 
സമർപ്പി ക്കു ന്ന ക വ റിന്റെ പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പരും 
സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും എഴു തി യി 
രിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫാറവും ദർഘാസ് പ്രകാരം നൽകേണ്ട 
സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

LIST OF ITEMS 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ വില യടച്ച് കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 
അവയുടെ വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
സമക്ഷം 15 - 1- 2020, 3 മണിക്ക് മുൻപായി ലഭിക്കത്തക്ക വിധം 
മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പുകൾ, ഡാറ്റുകൾ മുതലായവ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 
കൈമാറാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കു ന്ന വർ ? 220 വില യുള്ള 
മുദ്രപ്രതത്തിൽ സമ്മതപത്രം ഒപ്പിട്ട് നൽകേണ്ടതും മൊത്തം 
വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടി വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
സമ്മതപ്രതവും നിരതദ്രവ്യവും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ദർഘാസുകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിന്റെ 
പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പരും സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


SL. 


Items 


Specifications 


Quantity 
(Nos.) 


ദർഘാസ് ഫോറവും ദർഘാസ് പ്രകാരം നൽകേണ്ട 
സാധ ന ങ്ങളുടെ വിശദാം ശ ങ്ങളും ടി ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| 1 


3 . 5 KVA 
48V UPS 


2 


[ No . 06/ 2019 - 20) 


DSP Based PWM Technology - 
using MOSFET. Pure Sine 
Wave Output. Bypass feature . 
Instant Switch over. Constant 
Supply of power. Customized 
Charging Facility . 
150 AH Battery 


No, D - 428/ 2019 . 


| 12th December 2019. 


2 


Battery 
for UPS 


Sealed and competitive tenders are invited for the 
supply of Sound Equipments for Visiting Faculty Room 
of Raja Ravi Varma College of Fine Arts , Mavelikara , 
Pin - 690101, Alappuzha District. 


Govt. Raja Ravi Varma College of 
Fine Arts , Mavelikkara . 


( Sd.) 
Principal. 


Estimated Amount Y 1 ,59,000 . 
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50 


(3) 


5 


4 


Microphone stand DGN Type : Table/ Floor 
Stand Height : 920 - 1500 mm 
Base Dia : 230 mm 


2 


Microphone Stand DGT Type: Table/Floor 
Stand Height: 350 -530 mm 
Base Dia : 150 mm 


Microphone cable 2 Coil 


XLR Microphone Pin + Mix Pin 


Phono Pin Steel 


10 


Speaker Box Stand STA 150 


Cost of tender forms ( including all taxes): 

Original — 452. 

Duplicate — * 226 . 
Last date and time of sale of tender form 
20 -1 -2020 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
21- 1-2020 , 1 p . m . 

Date and time of opening of tender — 21 - 1 - 2020 , 
3 p. m . 

Tender forms can be had from the office of the 
undersigned on cash remittance as above or by Money 
Order on all working days between 10 a . m . and 3 p . m . 
Those who want tender forms by Registered post should 
send additional 50 for each tender along with cost of 
tender forms by money order to the undersigned , 
which should reach this office on or before 3 p . m . on 
15 - 1 -2020 . Any other mode of payment as cost of tender 
form will not be accepted . The tender forms are not 
transferable. 

Tender number and date of opening must be 
superscribed on the envelope contains the tender. Tenders 
must be accompanied with an agreement executed and 
signed on Kerala Stamp Paper of value 220 and 1 % of 
the total cost of articles tendered as EMD . Tenders 
without agreement and EMD will be rejected . Detailed list 
of items required with specifications of the materials can 
be obtained from the office of the undersigned on 
working hours. 


Raja Ravi Varma College of 
Fine Arts , Mavelikkara , 


(Sd .) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


MMID 211 - 861/2019 . 

2019 WINOMIO 2 . 
-- ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, കുറിച്ചിയിലെ ഉപയോഗ 
ത്തിനായി ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുവാൻ താല്പര്യമുള്ള 
അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

BIOSO , 08 MA 1, 79,450. 
m100 _20130 _ 1,795 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

630121m08452. 
wszlcong 226 . 

001008 0191 % 276. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOOV0 — 15 -1- 2020, 2 om . 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന തീയതിയും 
N2010 — 20 - 1- 2020, 11 cm . 

- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
21- 1- 2020, 2 com . 


LIST OF ITEMS 


Serial 


Items with Specifications 


Quantity 


No. 


( 1) 


( 3) 


Speaker Box XPA 3110 3 Microphone input. 4 
Input for CD & Aux . sources, line out. 
2 way speaker system , Built - in Mp 3 
Player, Signal ratio 60 db 


1 


Mixer 6 Channel MIC 6 Channel mixing 
console 


ദർഘാസ് ഫോറം അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം - 

MulloMŠ, W 1. Osamland ondsco , 
A0121, Googoo Rey, 10 -686 535, 
Gonomo : 0481 2723092, 9400006470 . 


2 


Microphone SM 58 A compact, high - quality 
aluminium stand that is air cushioned 
and has three sections and two risers. 
It supports upto 5Kg ( 11 lbs ) load and the 
height is adjustable between 101 cm (3. 3 ) 
and 237 cm (7.8 ). Weight 2.6 lb /1.2 Kg . 


No . P /861/ 2019. 

2nd December 2019 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Electrical 
workshop equipments of Govt. Technical High school, 
Kurichy . 

PAC – 1,79,450. 
EMD 1,795 . 


2. 


JTS at Series Microphone Dynamic 
cardidoid live microphone . Type : D - 36K 
moving Coil Dynamic 
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Cost of tender form ( Inclusive of GST) : 

Original 3 452. 


ഇനം - Supply and Installation of Surveillance 
cameras and accessories - 29 എണ്ണം 


Duplicate — 


226 . 


അടങ്കൽ തുക ? 2,30,000. 


By Post _ 3 276 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 476. 


Last date and time of sale of tender form — 15 - 1- 2020 , 
2 p. m . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 238. 
തപാൽ വഴി 526. 


Last date and time of receipt of tender form 
20 -1- 2020, 11 a. m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 20- 1- 2020, 3 മണി. 


Date and time of opening of tender form - 21- 1 - 2020 , 
2 p . m . 


ദർഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 21- 1- 2020, 2 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 21- 1- 2020, 
- 2. 30 മണി. 


Intending tenders may on application to undersigned 
to obtain the requisite tender form which tenders to be 
submitted . Filled tender along with tender form number and 
date specified on sealed envelop to be submitted in the 
name of Superintendent, Govt. Technical High School, 
Kurichy, Ithithanam P. 0 ., Changanachery , Kottayam . - 
Tenders received after the time fixed on due date 
mentioned in tender notification is liable to be rejected . 
The tender forms are not transferable. Cost of tender form 
is only acceptable by money order or cash remittance to 
this office . 


ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിനങ്ങളിലും 10 മണി മുതൽ 3 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . കേരള 
സർക്കാരിന്റെഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ 
ഫോറങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ബാങ്കിൽനിന്നും എടുത്ത ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ 
രേഖകൾ, ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി 
മുദ്ര വച്ച ക വ റിലാക്കി പിൻ സി പ്പാൾ, മഹാ രാ ജാസ് 
- ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തൃശ്ശൂർ, ചെമ്പൂക്കാവ്- 680 020 
- എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു 
| ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ 
( പ മാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം ആകെ അ ട ങ്കൽ തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യവും ? 220 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക 
കരാർപ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


As per condition the tenderer should be send along 
with his tender an agreement executed and signed in 
Kerala Stamp paper worth 3 220 issued Kerala Govt. and 
1 % of quoted amount to be deposited as Earnest Money 
Deposit through Demand Draft in favour of 
Superintendent, Govt. Technical High School, Kurichy, 
Ithithanam P. 0 ., Changanachery, Kottayam. Tender 
without agreement and Earnest Money Deposit will be 
rejected. 


Govt . Technical High School, 
Kurichy, Kottayam - 686 535. 


(Sd.) 
| Superintendent. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വിലനിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ No . 7/2019 - 20 ] 


[ നമ്പർ 7 / 2019- 20) 


- No . C/2315/2019 . 


21st December 2019 . 


നമ്പർ സി /2315/2019. 


2019 ഡിസംബർ 21. 


തൃശ്ശൂർ മഹാരാജാസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ 
ക്യാമ്പസിലേയും ഹോസ്റ്റലിലേയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 
നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ വിതരണം നടത്തി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ 
താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
and installation surveillance cameras and accessories in 
the campus and hostel of Maharajas Technological 
Institute , Thrissur. 


PAC 7 2 ,30,000. 


Gaz No. 2/ 2020 /DTP (Stores Purchase ). 
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Cost of tender form ( Inclusive of GST) : 


Original — 


476 . 


Duly filled tender with all enclosure and 
superscribed with tender number and date , on cover 
should be addressed to Principal, Maharaja s 
Technological Institute , Thrissur. The details of 
equipments will be obtained along with the tender form . 


Duplicate — 


238. 


By Post — 


526 . 


LIST OF ITEMS 


Last date and time of sale of tender form — 20 - 1- 2020 , 
3 p . m . 


SI. 


Items with specifications 


Quantity 
required 


No. 


Date and time of receipt of duly filled tender form 
21 -1-2020 , 2 p . m . 


1 


29 Nos. 


2MP 1080 full HD Night vision out 
door Bullet Camera with 2 years 
warranty 


Date and time of opening and verifying of tenders 
21-1-2020 , 2.30 p. m . 


4 Nos . 


8 CH Turbo HD DVR with 2 years 
warranty 


Cost of Tender form should be remitted either in 
cash or by Money Order. Tender form can be obtained 
from the Principal, Maharaja s Technological Institute, 
Thrissur from 10 a.m . to 3 p.m . on all working days. 


1 TB Hard Disk 


4 Nos. 


4 Nos. 


8 CH Power Supply with one year 
warranty 


BNC + DC Pin 


58 Nos. 


Tender forms are not transferable. Cheques , Draft 
etc . will not be accepted as the price of Tender form . 
tender form should be enclosed with EMD , which is 1 % 
of PAC amount and an initial agreement to be signed in 
the Kerala Stamp paper worth 7200 . Tender without 
EMD and agreement will be rejected unconditionally . 


6 


Cabling (with certified cable ) 


1150 Mtrs . 


Maharaja s Technological Institute, 
Thrissur-680 020 . 


(Sd .) 
Principal. 
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